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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1020 


11 Αυγούστου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Γ2/2682/20.7.2000 

Ωρολόγια Προγράμματα και Προγράμματα Σπουδών των 
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ της παραγράφου 9 του άρ- 
θρουβτου Ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του 
Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι¬ 
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ188 Α). 

2. Τις διατάξεις του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 του νόμου 2640/98 καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ίδιου νόμου. 


3. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στη με αριθμ. 18/2000 Πράξη του Τμή¬ 
ματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
Παιδαγωγικού Ινσπτούτου. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 
137Α, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 
2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 πα- 
ράγρ. 2° του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός ότι από 
την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

5. Τη με αριθ. Γ2/3914/13-9-1999 Υπουργική Απόφαση 
«Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των ΤΕΕ, Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα Μαθημάτων» (ΦΕΚ 1717 Β'). 

®· Την αναγκαιότητα καθορισμού νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τα Ωρολόγια Προγράμματα και τα Προ¬ 
γράμματα Σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκ¬ 
παιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) για Μαθήματα ειδικοτήτων του Μη¬ 
χανολογικού Τομέα και των δύο κύκλων ως εξής: 
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Α. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ». 


ΓΙΟΠΙ 

ΌΓΡΑΜΜΑ Β' ΤΑΞΗΣ 1ου Κυκλου_ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ 

1 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.Ι ___ 

9Ε 

2. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΤΝΗΤΟΥ.Ι 

9Ε 

3. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- 

3 

4. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ _ __- 

3 


ΣΥΝΟΛΟ ---— 

24 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΙ 

ΌΓΡΑΜΜΑ 2ου Κύκλου --- 

ΩΡΕΣ 


1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑ - 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. II 

9Ε 


2 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. II 

9Ε ι 


3 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ_ 

3Ε 


4, 

ΣΤΟΙΧΕΙ^ΓεΠΑΪΤΈΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 


5. 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2 



ΣΥΝΟΛΟ ___—- 

26 


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 


ιυ ιιι 

'υΐ ΓΑ1ΥΙ1ΥΙΛ Ρ α ~ — - — - 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ 

1 

ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

3 

2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

5Ε 

3. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ I _ 

5Ε 

4. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ I, II _ 

8Ε 

5. 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ_ 

3 


ΣΥΝΟΛΟ 

24 


ΟΡΠΑΠΠΟ ΠΡ( 

ΟΓΡΑΜΜΑ 2ου Κύκλου -- 




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ 

1 . 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ II 

10Ε 

2.* 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ II 

10Ε 

3. 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2 

4. 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2 

5. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 


ΣΥΝΟΛΟ - 

26 


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ 


ιυ ιιη 

υΐ ΓΑΙΥΙΙΥΙΛ ο ι -- — — 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΩΡΕΣ 

1 * 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

3 

2. 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2 

3. 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 

5Ε 

4. 

ΒΑΦΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 

5Ε 

5. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 

9 Ε 


ΣΥΝΟΛΟ _.___ 

24 
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 


1 ος ΚΥΚΛΟΣ-Β ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ I» 


1 . 


2 . 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 


Ιστοριιαι αναδοοιιή - Εισαγωγή 

1.1 Ιστορικά - συγκριτικά στοιχεία χρήσης, 
τιμών ισχύος, βάρους, στροφών λει¬ 
τουργίας, κατανάλωσης κ.λ.π. κινητή¬ 
ρων που χρησιμοποιήθηκαν στα αυτο¬ 
κίνητα. 

1 2 11 επιστήμη της Φυσικής και οι εφαρ¬ 
μογές της στην τεχνολογία των Μ.Ε.Κ. 
και του αυτοκινήτου (απλή εγκυκλο- 
παιδική προσέγγιση). 


Φυσικές έννοιες - Κινητήριες αητανές 

2.1 Δύναμη - πίεση - ροπή - έργο - ενέρ¬ 
γεια - ισχύς - θερμοκρασία - θερμότη¬ 
τα. 

2.2 μετάδοση θερμότητας - μετατροπές ε¬ 
νέργειας - θερμοδυναμικοί νόμοι. 

2.3 Ορισμός - κατάταξη μηχανών. 


Σημείωση: Στην παρούσα ενότητα πρέπει 
να διασφαλισθεί ότι οι μαθητές γνωρί¬ 
ζουν τις έννοιες αυτές και να πραγμα¬ 
τοποιηθεί ένας πειστικός συσχετισμός 
με το μάθημα των Μ.Ε.Κ. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Παράλληλα με την πραγματοποίηση της 
θεωρητικής αυτής ενότητας, θα πρέπει οι 
μαθητές να πραγματοποιήσουν βασικές α- 
σκησεις χρήσής εργαλείων, οργάνων και 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 


Να κεντριστεί το ενδιαφέρον των μαθητών 
για την τεχνολογική εξέλιξη - πορεία των 
κινητήρων αλλά και τη σχέση - επίδραση 
του αυτοκινήτου στη ζωή του ανθρώπου. 
Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την α¬ 
ναγκαιότητα της κατοχής θεωρητικών γνώ¬ 
σεων για την κατανόηση της λειτουργίας 
των Μ.Ε.Κ. και των διαφόρων μηχανισμών. 


Να ορίζουν τις βασικές έννοιες και μεγέθη. 
Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης των 
μεγεθών αυτών και να πραγματοποιούν με¬ 
τατροπές. 

Να αναφέρουν τους νόμους της Θερμοδυ¬ 
ναμικής. 

Να αναφέρουν παραδείγματα που δείχνουν 
το συσχετισμό των φυσικών αυτών εννοιών 
και μεγεθών με τις Μ.Ε.Κ. και το αυτοκί¬ 
νητο. 

Να ορίζουν και να κατατάσσουν κατά είδη 
τις κινητήριες μηχανές. 


Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το 
χώρο και τον εξοπλισμό του εργαστηρί¬ 
ου. 

Να γνωρίσουν τα μέσα και τα γενικά μέτρα 
προστασίας κατά την εργασία του μηχα¬ 
νικού αυτοκινήτων. 
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4. 


Κύκλοι λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. 

3.1 Έννοιες της συμπίεσης και της εκτό¬ 

νωσης 

3.2 Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμ¬ 
βόλου - διωστήρα - στροφάλου 

3.3 Ορισμός του «χρόνου» (δίτομο). 

3.4 Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιού¬ 
νται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ. (εισαγω¬ 
γή, συμπίεση, καύση, εκτόνωση και 
εξαγωγή). 

3.5 Περιγραφή βασικής λειτουργίας των 
Μ.Ε.Κ. (0«ο - Οίβδεί - 4χρονες - 
2χρονες) 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Παράλληλα με την πραγματοποίηση της 
θεωρητικής αυτής ενότητας, θα πρέπει οι 
μαθητές να ασκηθούν στη λυσιαρμολόγηση 
κινητήρων (αχρηστεμένων, ομοιωμάτων 
κ.λ.π.). 


ΒενΟνοιιηγανές (4γρονες - 2χρονες) 

4.1 Κύκλος λειτουργίας - σπειροειδή δια¬ 
γράμματα πραγματικής λειτουργίας. 

4.2 Κυλινδροκεφαλή. 

4.3 Κύλινδρος - έμβολο - ελατήρια - πείρος 
- διωστήρας - στροφαλοφόρος άξονας. 

4.4 Πολυκύλινδροι κινητήρες - συνήθεις 
διατάξεις κυλίνδρων - σειρά ανάφλε¬ 
ξης. 

4.5 Εκκεντροφόρος άξονας - βαλβίδες. 

4.6 Κυβισμός - σχέση συμπίεσης - πίεση 
συμπίεσης. 

4.7 Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγμα¬ 
τος (ποιότητα μίγματος, λόγος λ, καύ¬ 
ση, καυσαέρια, εξαεριωτές, βασική 
λειτουργία συστημάτων έγχυσης - λει¬ 
τουργία του καταλύτη). 

4.8 Σύστημα ανάφλεξης (χρονισμός, κρου¬ 
στική καύση, συμβατικά συστήματα, 
βασικοί τύποι ηλεκτρονικών συστημά- 


Να ορίζουν τις έννοιες της συμπίεσης και 
της εκτόνωσης. 

Να περιγράφουν το βασικό μηχανισμό εμ¬ 
βόλου - διωστήρα - στροφάλου. 

Να ορίζουν την έννοια του «χρόνου». 

Να αναφέρουν τις 5 διεργασίες που πραγ¬ 
ματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ. 

Να περιγράφουν τους κύκλους λειτουργίας 
των Μ.Ε.Κ. 


Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη λυσιαρ- 
μολόγηση των βασικών μερών των Μ.Ε.Κ. 
Να αποκτήσουν εικόνες των στοιχείων των 
σε διάφορες παραλλαγές τους. 


Να περιγράφουν τα σπειροειδή διαγράμμα¬ 
τα πραγματικής λειτουργίας των βενζινο¬ 
μηχανών. 

Να μπορούν να περιγράφουν και να εξη¬ 
γούν το λειτουργικό σκοπό κάθε συστήμα¬ 
τος - διάταξης καθώς και τον ιδιαίτερο λει¬ 
τουργικό σκοπό κάθε μέρους - εξαρτήματος 
και τον τρόπο με τον οποίο τον επιτελεί. 

Να αναγνωρίζουν τα μέρη - εξαρτήματα 
από τα οποία αποτελείται η μηχανή ή το 
σύστημα σε φυσική κατάσταση, σχέδιο ή 
κάθε είδους απεικόνιση, απομονωμένα ή 
συναρμολογημένα. 

Να μπορούν να περιγράφουν τα μέρη - ε¬ 
ξαρτήματα των συστημάτων. 

Να μπορούν να προσδιορίζουν τη θέση του 
μέρους - εξαρτήματος στη μηχανή - διάτα¬ 
ξη και να περιγράφουν τον τρόπο και τα 
μέσα λυσιαρμολόγησής τους. 
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των). ~ 

4.9 Σύστημα λίπανσης. 

4.10 Σύστημα ψύξης. 

4.11 Βασικές αρχές λειτουργίας συστημά¬ 
των υπερπλήρωσης. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Επίδειξη των μερών και της λειτουργίας 
των Μ.Ε.Κ. και των συστημάτων τους 
σε ομοιώματα, τομές, πολυμεσιακά 
προγράμματα Η/Υ κ.λ.π. 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση κινη¬ 
τήρα αυτοκινήτου. 

Λυσιαρμολόγηση όλων των συστημά¬ 
των και μηχανισμών του κινητήρα. 
Ρύθμιση του διακένου των βαλβίδων 
των 4χρονων βενζινομηχανών. 
Εσωτερικός χρονισμός των 4χρονων 
βενζινομηχανών (με γρανάζια, αλυσίδα 
ή ιμάντα). 

Μέτρηση συμπίεσης των κινητήρων. 
Μέτρηση του κυβισμού ενός κινητήρα. 

- Ρύθμιση της βραδυπορίας (ρελαντί) σε 
συστήματα παρασκευής μίγματος με 
εξαεριωτή και έγχυση καυσίμου. 

- Μέτρηση και ρύθμιση (όπου αυτό είναι 
δυνατό) του χρονισμού της ανάφλεξης. 

- Να εκτελούν τις εργασίες περιοδικής 
συντήρησης που αφορούν στα συστή¬ 
ματα τροφοδοσίας, ανάφλεξης, λίπαν¬ 
σης και ψύξης του κινητήρα. 
Αντικατάσταση του υγρού και εξαέρω- 

• ση του κυκλώματος ψύξης. 


ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

Οι μαθητές κατά ομάδες να πραγματοποιή¬ 
σουν γενική επισκευή κινητήρων τους ο¬ 
ποίους θα θέσουν σε λειτουργία. 


Να αναφέρουν τους τρόπους διάθεσης των 
αποβλήτων που προκύπτουν από τους κινη¬ 
τήρες. 


Να αφαιρούν και επανατοποθετούν τους 
κινητήρες των αυτοκινήτων. 

- Να μπορούν να προσδιορίζουν τη θέση του 
μέρους - εξαρτήματος στη μηχανή - διάτα¬ 
ξη· 

Να εκτελούν τη λυσιαρμολόγηση των συ¬ 
στημάτων και μηχανισμών. 

- Να χρησιμοποιούν τα μέσα και υλικά στε- 
γανοποίησης των Μ.Ε.Κ. 

Να ρυθμίζουν το διάκενο των βαλβίδων 
των 4χρονων βενζινομηχανών, ακολουθώ¬ 
ντας τις οδηγίες και προδιαγραφές του κα¬ 
τασκευαστή. 

Να εκτελούν την εργασία εσωτερικού χρο¬ 
νισμού των 4χρονων βενζινομηχανών. 

Να μετρούν τη συμπίεση των κινητήρων. 
Να υπολογίζουν τον κυβισμό ενός κινητή¬ 
ρα. 

Να μπορούν να ρυθμίζουν το σύστημα πα¬ 
ρασκευής μίγματος στην κατάσταση βρα¬ 
δυπορίας (ρελαντί). 

Να μετρούν και να ρυθμίζουν (όπου αυτό 
είναι δυνατό) τον χρονισμό της ανάφλεξης. 
Να εκτελούν τις εργασίες περιοδικής συ¬ 
ντήρησης που αφορούν στα συστήματα 
τροφοδοσίας, ανάφλεξης, λίπανσης και ψύ¬ 
ξης του κινητήρα. 

Να εκτελούν τις εργασίες αντικατάστασης 
του υγρού και εξαέρωσης του κυκλώματος 
ψύξης. 

Να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν ό¬ 
λους τους κανόνες και τα μέσα προστασίας 
κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών. 

Να εφαρμόζουν τους τρόπους διάθεσης 
των αποβλήτων που προκύπτουν από τους 
κινητήρες. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: 

Οι μαθητές να πραγματοποιήσουν επισκέ¬ 
ψεις σε χώρους επισκευής κινητήρων ή επί 
μέρους συστημάτων τους, όπως π.χ. ρεκτι¬ 
φιέ, κέντρα εκπαίδευσης αντιπροσωπειών 
αυτοκινήτων, συνεργεία αγωνιστικής προε¬ 
τοιμασίας κινητήρων, συντάσσοντας ατομι¬ 
κές εκθέσεις - αναφορές επί του αντικειμέ¬ 
νου των επισκέψεων. 


Πετρελαιοιιηγανές (4γρονες - ζγρονες) 

5.1 Κύκλος λειτουργίας - σπειροειδή δια- Σημείωση: 

γράμματα πραγματικής λειτουργίας. Η δομή της ύλης και οι διδακτικοί στόχοι, είναι 

5.2 Κυλινδροκεφαλή. αντίστοιχοι με της προηγούμενης ενότητας (3) 

5.3 Κύλινδρος - έμβολο - ελατήρια - πείρος Η θεωρία και οι ασκήσεις θα περιορισθούν στα 
- διωστήρας - στροφαλοφόρος άξονας, σημεία που διαφέρουν από την προηγούμενη 

5.4 Εκκεντροφόρος άξονας - βαλβίδες. ενότητα. 

5.5 Κυβισμός - σχέση συμπίεσης - πίεση 
συμπίεσης. 

5.6 Τροφοδοσία. 

5.7 Αυτανάφλεξη. 

5.8 Λίπανση. 

5.9 Ψύξη. 

5.10 Υπερπλήρωση. 

5.11 Η σάρωση των 2χρονων πετρελαιομη¬ 
χανών. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

- Λυσιαρμολόγηση κινητήρα πετρελαίου. 

- Λυσιαρμολόγηση και ρυθμίσεις αντλίας 
πετρελαίου. 

- Εργασίες συντήρησης συστήματος τρο¬ 
φοδοσίας. 


Να εντοπισθούν οι ιδιαιτερότητες και οι 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας 
και τις μεθόδους εργασίας, σε σχέση με 
τους βενζινοκινητήρες. 

Να μπορούν οι μαθητές να συντηρούν το 
σύστημα τροφοδοσίας και να ρυθμίζουν 
την συμβατική αντλία πετρελαίου. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


13935 


6 . 


Ειδικοί τύποι Μ.Ε.Κ. 

6.1 Οι εξωλέμβιες μηχανές. 

6.2 Οι φορητές Μ.Ε.Κ. (Η/Ζ,αντλίες). 


Να γνωρίσουν οι μαθητές τους εν χρήσει 
ειδικούς τύπους Μ.Ε.Κ. και να μπορούν να 
περιγράφουν τη δομή, τη λειτουργία τους 
και τις ιδιαιτερότητές τους σε σύγκριση με 
τους βασικούς τύπους που περιγράφηκαν 
στις προηγούμενες ενότητες. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Λυσιαρμολόγηση εξωλέμβιας και φο¬ 
ρητής Μ.Ε.Κ. 

Εργασίες περιοδικής συντήρησης εξω¬ 
λέμβιας και φορητής Μ.Ε.Κ. 


Να αποκτήσουν οι μαθητές τις ιδιαίτερες 
δεξιότητες που απαιτούνται για τη λυσιαρ- 
μολόγηση και την εκτέλεση των βασικών 
εργασιών συντήρησης, των ειδικών αυτών 
τύπων Μ.Ε.Κ. 
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1 ος ΚΥΚΛΟΣ - Β' ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1» 


Α/Α I ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ_ 


1 


Κατηγορίες οχημάτων 
Είδη αμαξωμάτων 
Πλαίσια 

Αυτοφερόμενο αμάξωμα 
Ημιαυτοφερόμενο αμάξωμα 
Χαραγμένος αριθμός πλαισίου. 

Τρόποι και σημεία στήριξης και ανύψωσης 
του αυτοκινήτου 


Εργαστήριο 

Στήριξη και ανύψωση του αυτοκινήτου. 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 


- Να αναφέρουν τα είδη των αμαξωμάτων 
Να αναγνωρίζουν τα μέρη από τα οποία 
αποτελείται το αμάξωμα 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
βασικούς τρόπους ελέγχου και 
ευθυγράμμισης ενός αυτοφερόμενου 
αμαξώματος 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
τρόπους στήριξης και ανύψωσης του 
αυτοκινήτου. 


Να γίνει επίδειξη σε πραγματικό αυτοκίνητο 
των μερών ενός αμαξώματος. 

- Να αναγνωρίζουν τα σημεία στήριξης και 
ανύψωσης του αυτοκινήτου. 

Να αποκτήσουν δεξιότητες για τη σωστή 
στήριξη και ανύψωση του αυτοκινήτου 
ακολουθώντας τη σωστή μεθοδολογία και 
εφαρμόζοντας όλους τους κανόνες 
ασφαλείας. 


Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 
Προορισμός του συστήματος μετάδοσης 
κίνησης 

Είδη διάφορων συστημάτων μετάδοσης της 
κίνησης 


Εργαστήριο 

Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 


Ο συμπλέκτης 

Γ ενικά - προορισμός - τύποι συμπλεκτών 
Συμπλέκτης με ελατήρια 
Συμπλέκτης με διάφραγμα ( χτένι) - δίσκος 
ρουλεμάν πίεσης 
Υγροί πολύδισκοι συμπλέκτες 
Τρόποι μεταφοράς ττ * ' ' _Λ ~ 


Να αναφέρουν τα είδη των συστημάτων 
μετάδοσης 

Να αναγνωρίζουν τα μέρη- εξαρτήματα από 
τα οποία αποτελείται το σύστημα. 

Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος 


Να γίνει επίδειξη και γενική περιγραφή του 
τρόπου λειτουργίας των μερών ενός 
συστήματος μετάδοσης σε πραγματικό 
αυτοκίνητο ή σε μοντέλο. 


Να αναφέρουν οι μαθητές τα είδη 
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- 
εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένας 
συμπλέκτης. 

Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - 
εξαρτήματος στη διάταξη 
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ξης από το πεντάλ στον συμπλέκτη 
Δομή - λειτουργία - φθορές - βλάβες 
συντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις. 


Εργαστήριο 

Συμπλέκτης 


Το κιβώτιο ταχυτήτοιν 

Μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων 

I ενικά - προορισμός - είδη κιβωτίων , 

ταχυτήτων 

Μέρη - εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων. 
Κύριες ομάδες γραναζκόν - άξονες. Τρόπος 
εμπλοκής ταχυτήτων - συστήματα 
συγχρονισμού εμπλοκής γραναζκόν. 
Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων και ελέγχου 
κιβωτίων ταχυτήτων 
Βοηθητικά κιβώτια ταχυτήτων 
Μέρη - εξαρτήματα του βοηθητικού 
κιβωτίου ταχυτήτων. 

Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - 
συντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις. 

Εργαστήριο 

Μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων 


Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (απλά) 

Μέρη - εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων. 
Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - 
συντήρηση. 


- Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις 
πιθανές βλάβες του συστήματος, και των επί 
μέρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
τρόπους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και 
συντήρησης του συστήματος, και των επί 
μέρους εξαρτημάτων. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης - ελέγχου και ρύθμισης 
του συστήματος του συμπλέκτη 
χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία - μέσα 
και ακολουθώντας τη σωστή μεθοδολογία. 


Να αναφέρουν οι μαθητές τα είδη 
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- 
εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται. 

Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - 
εξαρτήματος στη διάταξη 
Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις 
πιθανές βλάβες του συστήματος, και των επί 
μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
τρόπους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και 
συντήρησης του συστήματος, και των επί 
μέρους εξαρτημάτων. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης - από-συναρμολόγησης , 
ελέγχου, επισκευής και ρύθμισης του 
συστήματος του μηχανικού κιβωτίου 
ταχυτήτων χρησιμοποιώντας τα σωστά 
εργαλεία - μέσα και ακολουθώντας τη σωστή 
μεθοδολογία. 

Να αναφέρουν οι μαθητές τα είδη 
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- 
εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται. 

Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - 
εξαρτήματος στη διάταξη 
Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από* 
συναρμολόγησης τους. 
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- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Διαφορικό 

Σκοπός του διαφορικού - Είδη γενικά 

Απλό διαφορικό (πίσ(υ κίνηση) 

Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος- ρυθμίσεις. 

- Να αναφέρουν οι μαθητές τα είδη 

Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 

- Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - ε¬ 

ξαρτήματος στη διάταξη 

- Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 

συναρμολόγησης τους. 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 

πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Εργαστήριο 

Διαφορικό 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης - από-συναρμολόγησης, 
ελέγχου επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης 
του διαφορικού χρησιμοποιώντας τα σωστά 
εργαλεία - μέσα και ακολουθώντας τη σωστή 
μεθοδολογία. 


Κιβώτιο ταχυτήτων και διαφορικό (μπροστά 
κίνηση)* 

Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις. 

- Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 

νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 

πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Εργαστήριο 

Κιβώτιο ταχυτήτων και διαφορικό 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης , ελέγχου επισκευής, συ- _ 
ντήρησης και ρύθμισης του συστήματος 
(κιβώτιο ταχυτήτων -διαφορικό) χρήσιμο- 
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Εργαστήριο 

Επίσκεψη 

Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής 
αυτοκινήτων. 



Μέθοδοι διεύθυνσης 
■ Μηχανισμοί διεύθυνσης 
-με οδοντωτό κανόνα (κρεμαγιέρα) 

-με πυξίδα. 

Κινηματική αλυσίδα - αρθρωτοί μηχανισμοί 
συστημάτων. 

Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις. 


Εργαστήριο 

Σύστημα διεύθυνσης 


Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοή¬ 
θηση 

Δομή - λειτουργία- συντήρηση 


ποιώντας τα σωστά εργαλεία - μέσα και α¬ 
κολουθώντας τη σωστή μεθοδολογία. 

Να παρακολουθήσουν τον τρόπο, ελέγχου 
επισκευής και ρύθμισης του συστήματος 
μετάδοσης της κίνησης. 

Να παρακολουθήσουν γενικότερα τον τρόπο 
λειτουργίας του συνεργείου. 


Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο 
ελέγχου, να γράψουν την σχετική διαδικασί¬ 
α, τα προβλήματα που είδαν, τις πιθανές αι¬ 
τίες των προβλημάτων, τον τρόπο επίλυσης 
τους , τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρ¬ 
κεια των εργασιών και την χρήση νέων υλι- 


Να αναφέρουν οι μαθητές τα είδη των συ¬ 
στημάτων διεύθυνσης. 

Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - ε¬ 
ξαρτήματος στη διάταξη 
Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης , ελέγχου επισκευής και 
ρύθμισης του συστήματος χρησιμοποιώ¬ 
ντας τα σωστά εργαλεία - μέσα και ακολου¬ 
θώντας τη σωστή μεθοδολογία. 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 


Ι ··8ί0] Μ* Ο1ΙΙ·«!Μ)1ΗΐϊΒΐΐ τί 


Να αναφέρουν και να ε 


ΙΜΙ Ι ϋ,Ι,ΙΜ.υΑΜ · 
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Γωνία Κάστερ (ΟΑ5ΤΕΚ) 

Γιονία Κάμπερ (ΟΑΜΒΕΚ). 

Κλίση του πείρου του ακραξόνιου 
Σύγκλιση - απόκλιση των τροχών 
Αλλες γωνίες συστημάτων διεύθυνσης 
Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 


Εργαστήριο 

Επίσκεψη 

Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής 
αυτοκινήτων που διαθέτει σύστημα ελέγχου 
γεωμετρίας του συστήματος διεύθυνσης (ευ¬ 
θυγράμμισης τροχιάν) 

Παρατήρηση 

Η επίσκεψη μπορεί να γίνει μετά το μάθημα 
ζυγοστάθμισης των τροχών ώστε να παρακο¬ 
λουθήσουν και την αντίστοιχη άσκηση 

Τεχνική έκθεση 


γωνιών της γεωμετρίας του συστήματος 
Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας τους 
καθώς και την επίδρασή τους στο αυτοκίνη¬ 
το. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες στη γεωμετρία του συστήματος | 
διεύθυνσης. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, και ρύθμισης του συστήματος 
της γεωμετρίας του αυτοκινήτου. 


Να περιγράφουν τον τρόπο, ελέγχου επι¬ 
σκευής και ρύθμισης του συστήματος 
χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία - μέσα 
και ακολουθώντας τη σωστή μεθοδολογία 


Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο 
ελέγχου, να γράψουν την σχετική διαδικασί¬ 
α, τα προβλήματα που είδαν, τις πιθανές αι¬ 
τίες των προβλημάτων τον τρόπο επίλυσης 
τους , τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρ¬ 
κεια των εργασιών και την χρήση νέων υλι- 


Σύστημα ανάρτησης _ 

Σκοπός του συστήματος ανάρτησης 
Βασικά είδη συστημάτων ανάρτησης 
Κύρια μέρη συστήματος ανάρτησης 
Ελατήρια. Είδη ελατηρίων 
Ημιελλειπτικά ελατήρια (φύλλα σούστας) 
βασικά χαρακτηριστικά και τρόποι σύνδεσης 
με το πλαίσιο 

Σπειροειδή (ελικοειδή) ελατήρια και βασικά 
χαρακτηριστικά - ιδιότητες αυτών 
Ράβδοι στρέψης 

Ελαστικά μέρη ανάρτησης και σινεμπλόκ 
(χίΐοηΐ ύΐοοίί) 

Απλοί βραχίονες ελέγχου ή απλά ψαλίδια 
Αποσβεστήρες ταλαντώσεων (αμορτισέρ) 
Είδη 

Σφαιρικοί σύνδεσμοι ή μπαλάκια 
Διπλοί βραχίονες ελέγχου ή διπλά ψαλίδια 
Ανεξάρτητα συστήματα ανάρτησης 
Ανεξάρτητη ανάρτηση στους εμπρόσθιους 
τροχούς 


Να αναφέρουν οι μαθητές τα είδη των συ¬ 
στημάτων ανάρτησης. 

Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - ε¬ 
ξαρτήματος στη διάταξη 
Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επιμέ- 
ρους εξαρτημάτων. 
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Ανεξάρτητη ανάρτηση στους πίσω τροχούς 
Δομή - λειτουργία· φθορές - βλάβες · συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 


Εργαστήριο 

Σύστημα ανάρτησης 



Υδροπνευματική ανάρτηση 

Συστήματα ανάρτησης χρησιμοποιούμενα σε 

βαριά οχήματα 

- ανάρτηση με αεροελατήρια (αερόσουστες) 

- ανάρτηση με ενισχυμένα φύλλα σούστας 
ι Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - 
συντήρηση. 


τροχοί - ελαστικά 


Αξονες μετάδοσης κίνησης 
Σκοπός των αξόνων μετάδοσης κίνησης 
ι Αρθρωτοί σύνδεσμοι εμπρόσθιας και οπί¬ 
σθιας μετάδοσης κίνησης ι Ακραίες με¬ 
ταδόσεις και κινητήριοι άξονες 


Εργαστήριο 

Αξονες 


Τροχοί 

Συγκρότημα τροχού 
Είδη - δισκοειδείς τροχοί - 
ακτινωτοί τροχοί 

Τροχοί από κράματα ελαφριάν μετάλλων 
Τύποι σώτρων (ξαντών) 

Στήριξη τροχού - τρόποι 

Επίσωτρα ή ελαστικά 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης , ελέγχου, επισκευής και 
συντήρησης του συστήματος χρησιμο¬ 
ποιώντας τα σωστά εργαλεία - μέσα και α¬ 
κολουθώντας τη σωστή μεθοδολογία. 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας τους 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - ε¬ 
ξαρτήματος στη διάταξη 
Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
τρόπους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και 
συντήρησης του συστήματος, και των επί 
μέρους εξαρτημάτων. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης , ελέγχου, επισκευής και 
συντήρησης χρησιμοποιώντας τα σωστά 
εργαλεία - μέσα και ακολουθώντας τη σω¬ 
στή μεθοδολογία. 


Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται το συγκρό¬ 
τημα του τροχού. 

Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό- 
πους ελέγχου, ζυγοστάθμισης και συντήρη- 
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Τύποι επισώτρων (ελαστικών) - Ιδιότητες 
ελαστικών 

Κύρια μέρη ελαστικών 
Τύποι πελμάτων 
Τύποι ελαστικών 
Εξαρτήματα βαλβίδων 
Συμβολισμοί ελαστικιόν 

Εργαστήριο 

Τροχοί - ελαστικά 


Σύστημα πέδησης ___ 

Σκοπός του συστήματος πέδησης 
Ενέργεια πέδησης 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιβράδυν- 
ση 

Είδη συστημάτων πέδησης 
Μηχανικά φρένα (χειρόφρενο) 

Υδραυλικά φρένα 

Αντλία φρένων - σοιληνώσεις - κυλινδρά- 
κια. 

Δισκόφρενα - ταμπούρα 

Βαλβίδα κατανομής πίεσης υγρών φρένων 

(κατανεμητής) 

Διατάξεις υδραυλικών συστημάτων πέδησης 
Υγρά φρένων 

Βοηθητικά συστήματα πέδησης 
Σερβόφρενα - είδη 

Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 

Εργαστήριο 

Σύστημα πέδησης 


Βοηθητικά συστήματα πέδησης 

Ηλεκτρική πέδη (ηλεκτρόφρενα) 
Πλεονεκτήματα ηλεκτρόφρενων 

Δομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 


σης των τροχών - ελαστικών 
Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τα είδη 
των ελαστικών 

Να αναφέρουν τις αντιστοιχίες τροχών - ελα¬ 
στικών για κάθε επιτρεπόμενη τροποποίηση 
(αλλαγή διαστάσεων) 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης, ελέγχου, επισκευής και 
συντήρησης τροχών και ελαστικών. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ζυγοστάθμι- 
στκ των τροχών και ελαστικών 


Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα είδη 
Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να μπορούν να προσδιορίζουν τη θέση του 
μέρους - εξαρτήματος στη διάταξη 
Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης, ελέγχου, επισκευής - 
ρύθμισης και συντήρησης του συστήματος 
και των επί μέρους εξαρτημάτων χρησιμο¬ 
ποιώντας τα σωστά εργαλεία - μέσα και α¬ 
κολουθώντας τη σωστή μεθοδολογία. 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
τρόπους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και 
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Αερόφρενα 
Αρχή λειτουργίας 

Περιγραφή των εξαρτημάτων των αερόφρε¬ 
νων 

Συνηθέστερες φθορές και βλάβες στα αερό¬ 
φρενα 

Δομή - λειτουργία - συντήρηση - έλεγχος - 
ρυθμίσεις 


Εργαστήριο 

Αερόφρενα 

Επίσκεψη 

Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής 
αυτοκινήτων που διαθέτει φρενόμετρο ή σε 
Κ.Τ.Ε.Ο. (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημά¬ 
των) 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος καθώς και των επί μέρους ε¬ 
ξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, ρύθμισης και συντήρησης του 
συστήματος. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου, και 
συντήρησης του συστήματος και των επί 
μέρους εξαρτημάτων σε προσομειωτή 
Να περιγράφουν τον τρόπο, ελέγχου και 
ρύθμισης του συστήματος 


ι 

I 


Τεχνική έκθεση 

* 

- Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο 
ελέγχου 

- Να γράψουν την σχετική διαδικασία, τα 
προβλήματα που είδαν, το τρόπο ελέγχου 
των αερόφρενων, τις πιθανές αιτίες των 
προβλημάτων και τον τρόπο επίλυσης τους 
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας. 

Μικτά φρένα 

Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ΑΒ5) 
Περιγραφή του συστήματος 

Αρχή λειτουργίας συστήματος 

ΙΙΊ _ ί ί 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
τρόπους ελέγχου. 


Το σύστημα παραγωγής και 
αποθήκευσης ηλ/κής ενέργειας 
(Σύστημα φόρτισης) 


Εργαστήριο 

Σύστημα φόρτισης 


Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα από τα 
οποία αποτελείται το σύστημα παραγωγής 
και αποθήκευσης ηλ/κής ενέργειας. 

Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, 
ελέγχου, συντήρησης και επανατοποθέτη- 
σης της μπαταρίας. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκκίνησης με 
βοηθητική μπαταρία σε περίπτωση ανάγκης. 
Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσ 
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Το κύκλωμα εκκίνησης 


Εργαστήριο 

Το κύκλωμα εκκίνησης 


Τα κυκλώματα κατανάλωσης 
Σύστημα φώτων (μεσαία - μεγάλα) 
Σύστημα στοπ, φλας , αλάρμ. 
Σύστημα ανεμιστήρα ψύξης. 

Εργαστήριο 

Τα κυκλώματα κατανάλωσης 


επανατοποθέτησης και ελέγχου του ιμαντα 
εναλλάκτη. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου του 
συστήματος, με τη βοήθεια της λυχνίας φόρ¬ 
τισης. 

Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα από τα 
οποία αποτελείται το σύστημα εκκίνησης. 
Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, 
ελέγχου, και επανατοποθέτησης του εκκινη- 
τή (μίζα). 


Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα από τα 
οποία αποτελείται το κάθε σύστημα. 

Να αναφέρουν το σκοπό, τρόπο λειτουργίας 
και τρόπο σύνδεσής τους. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες απλών ηλε¬ 
κτρικών ελέγχων των εξαρτημάτων των η¬ 
λεκτρικών συστημάτων. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αντικατά¬ 
στασης λυχνιών των διαφόρων ηλεκτρικών 
συστημάτων. 


Σύστημα αερισμού - θέρμανσης και κλι- 

ματισμού _ 

Σύστημα αερισμού - σύστημα 
θέρμανσης 
Είδη συστημάτων 
Μέρη - εξαρτήματα συστήματος 
Λομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 


Εργαστήριο 

Σύστημα αερισμού - σύστημα 

Θέρμανσης 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρρυς εξαρτημάτων 
Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα από- 
συναρμολόγησης τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - αποσυναρμολόγη- , 
σης, ελέγχου, επισκευής - και συντήρησης 
του συστήματος και των επί μέρους εξαρτη¬ 
μάτων χρησιμοποιώντας τα σωστά εργαλεία 
- μέσα και ακολουθώντας τη σωστή μεθοδο¬ 
λογία. 
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Σύστημα κλιματισμού 
Δομή - λειτουργία 


I 


Εργαστήριο 
Σύστημα κλιματισμού 




ατα παθητική ασφάλειας 


Ασφάλεια αμαξωμάτων. 

Ενεργητική 

Παθητική 

Αερόσακος (Αϊγ Βα§) 

Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες 
Δομή - λειτουργία - μέτρα ασφαλείας για 
εργασίες που γίνονται σε οχήματα με συ¬ 
στήματα παθητικής ασφάλειας. 

Εργαστήριο 

Συστήματα ασφαλείας αμαξωμάτων 


10 Αντικλεπτικά συστήματα (ΙπιιηομίΙίζετ) 

Είδη αντικλεπτικών συστημάτων 
Δομή - λειτουργία - πιθανά προβλήματα 
από κακή λειτουργία του συστήματος. 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου. 

Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας των μερών του συστήματος 


Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

Να μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο λει¬ 
τουργίας των συστημάτων 
Να αναφέρουν τα μέτρα ασφάλειας για εργα¬ 
σίες που γίνονται σε οχήματα με συστήματα 
παθητικής ασφαλείας. 


Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας των μερών του συστήματος 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, του συστήματος, 


11 Αλλοι τύποι οχημάτων _ 


Φορτηγά οχήματα 

Ρυμουλκούμενα οχήματα 

I Ιμιρυμουλκούμενα οχήματα 

Σύνδεση ρυμουλκού - ημιρυμουλκούμενου 

οχήματος 

Σύνδεση ρυμουλκού - ρυμουλκούμενου 
Δομή - λειτουργία 


12 I Ομαδικές εργασίε 


Υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να 
δοθούν στους μαθητές ως ομαδικές εργασίες, 
η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών συντή¬ 
ρησης (περιοδικής και προληπτικής) σε αυ¬ 
τοκίνητα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων ή 
άλλων, π.χ. συντήρηση συστημάτων, αλλαγή 
λιπαντικών, ρύθμιση συμπλέκτη, έλεγχος 


Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα οχήματα 
Να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν τον 
τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών σύνδε¬ 
σης των οχημάτων 


Να εξοικειώνονται με δραστηριότητες πε¬ 
ριοδικής και προληπτικής συντήρησης 
Να εργάζονται με αντίστοιχες συνθήκες του 
επαγγελματικού τους χώρου 
Να αναπτύξουν ικανότητες όπως της 
υπευθυνότητας, συνεργασίας, και 
επαγγελματικής δεοντολογίας. 
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μπαταρίας, έλεγχος καυσαερίων κλπ. 

Οι μαθητές μετά από κάθε εργασία θα συ¬ 
ντάσσουν τεχνική έκθεση στην οποία θα α¬ 
ναγράφουν τις βλάβες, τον τρόπο αποκατά¬ 
στασής τους, τις εργασίες που πραγματοποί¬ 
ησαν, το τελικό αποτέλεσμα, την χρήση των 
νέων υλικών που συνάντησαν, και τα μέτρα 
ασφαλείας που έλαβαν κατά την διάρκεια 
το)ν εργασιών. 
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1 ος ΚΥΚΛΟΣ- Β ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Κατάταξη των υλικών 

1.2 Επιλογή των υλικών 

1.3 Ιδιότητες των υλικών 


2.ΜΕΤΑΛΛΑ 

2.1 Η εσωτερική δομή των μετάλλων 

2.2 Σιδηρούχα μέταλλα 

2.2.1 Σίδηρος 

• Παραγωγή σιδήρου -Σύσταση- 
Ιδιότητες 

2.2.2 Χάλυβας 

• Παραγωγή χάλυβα-σύσταση- 
περαιτέρω επεξεργασία 

• Κατάταξη και σύνθεση των χαλύ¬ 
βων - κατηγορίες ποιότητας χάλυβα. 

• Ιδιότητες των χαλύβων- 
συντομογραφία-χρήση στο αυτοκί¬ 
νητο. 

2.2.3 Χυτοσίδηρος 

• Είδη- Σύσταση - ιδιότητες - 
συντομογραφία-χρήση στο αυτοκί¬ 
νητο. 

2.3 Μη σιδηρούχα μέταλλα 

• Κατάταξη - ονομασία και συντομο- 
γραφία - γενικές ιδιότητες 

2.3.1 Μη σιδηρούχα βαρέα μέταλλα 

• Χαλκός - κασσίτερος - μόλυβδος - 
νικέλιο - ψευδάργυρο - και τα κρά¬ 
ματά τους - ευγενή μέταλλα. 

• Ιδιότητες -χρήση στο αυτοκίνητο. 

2.3.2 Ελαφρά μέταλλα 

• Αλουμίνιο - Μαγνήσιο - Τιτάνιο και 
τα κράματά τους. 

• Ιδιότητες - Χρήση στο αυτοκίνητο 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 


• Να αναφέρουν τις ομάδες κατάτα¬ 
ξης των υλικών. 

• Να περιγράφουν τα κριτήρια με τα 
οποία γίνεται η επιλογή των υλικών 

• Να αναφέρουν τις ιδιότητες των υλι¬ 

κών και να περιγράφουν την κάθε 
μία δίνοντας παραδείγματα. _ 

• Να περιγράφουν την εσωτερική δο¬ 
μή των μετάλλων και τη διάταξη 
στο χώρο των κόκκων τους , τόσο 
για τα καθαρά μέταλλα όσο και για τα 
κράματα. 

• Να αναφέρουν τις μεθόδους παρα¬ 
γωγής πρωτογενούς σιδήρου, τη σύ¬ 
σταση και τις ιδιότητές του . 

• Να αναφέρουν τις μεθόδους παρα¬ 
γωγής χάλυβα και την περαιτέρω ε¬ 
πεξεργασία που υφίστανται. 

• Να αναφέρουν τις κατηγορίες των 
χαλύβων και τη σύνθεσή τους. 

• Να ονομάζουν τα είδη των χαλύ¬ 
βων και να αναφέρουν τις ιδιότητές 
τους. 

• Να αναφέρουν από ποια είδη χαλύ¬ 
βων κατασκευάζονται τα διάφορα 
εξαρτήματα και μέρη του αυτοκινή¬ 
του. 

• Να ονομάζουν τα είδη των χυτοσι¬ 
δήρων και να αναφέρουν τη σύσταση 
και τις ιδιότητές τους. 

• Να αναφέρουν εξαρτήματα και μέρη 
του αυτοκινήτου που κατασκευάζο¬ 
νται από χυτοσίδηρο. 

• Να αναφέρουν τις ομάδες κατάτα¬ 
ξης των μη σιδηρούχων μετάλλων 
και τις γενικές ιδιότητές τους.. 

• Να αναφέρουν ξεχωριστά για κάθε 

είδος τις ιδιότητες των μη σιδηρού¬ 
χων βαρέων και ελαφρών μετάλλων 
και των κραμάτων τους._ 
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3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

3.1 Παραγωγή - ιδιότητες - εσωτερική 
δομή 

3.2 Τεχνολογική κατάταξη 

• Θερμοπλαστικά - θερμοσκληρυντικά 
- ελαστομερή . 

• Είδη και ιδιότητες κάθε ομάδας - 
χρήση στο αυτοκίνητο 


4 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 


4.1 Χαρακτηρισμός των σύνθετων υλι- 


Είδη σύνθετων υλικών - Ιδιότητες 
χρήση στο αυτοκίνητο 


5. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ¬ 
ΤΟΥ 

5.1. Είδη κεραμικών υλικών 
• Σύσταση -ιδιότητες- χρήση στο αυ¬ 
τοκίνητο 


6 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ¬ 
ΤΟΥ 

6.1 Μονωτικά υλικά ηλεκτρισμού 

• Είδη - προέλευση - ιδιότητες - χρή¬ 
ση στο αυτοκίνητο. 

6.2. Θερμομονωτικά υλικά 

• Είδη - προέλευση - ιδιότητες - χρή¬ 
ση στο αυτοκίνητο . 

6.3 Ηχομονωτικά υλικά 

• Είδη - προέλευση - ιδιότητες - χρή¬ 
ση στο αυτοκίνητο . 


7. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤ1ΚΑ ΥΛΙΚΑ - 
ΚΟΛΛΕΣ 


Να αναφέρουν εξαρτήματα και μέρη 
του αυτοκινήτου που κατασκευάζο¬ 
νται από μη σιδηρούχα βαρέα και 
ελαφρά μέταλλα ή κράματά τους. 


Να αναφέρουν από πού παράγονται 
τα πλαστικά υλικά και ποιες οι κοι¬ 
νές ιδιότητές τους. 

Να ονομάζουν τις κατηγορίες των 
πλαστικών και να αναφέρουν τα 
είδη και τις ιδιότητες των πλαστικών 
που αποτελούν την κάθε ομάδα. 

Να αναφέρουν εξαρτήματα και 
μέρη του αυτοκινήτου που κατα¬ 
σκευάζονται από πλαστικά υλικά 
των αναφερόμενων κατηγοριών. 


Να ορίζουν τον χαρακτηρισμό σχε¬ 
τικά με τα σύνθετα υλικά. 

Να αναφέρουν τα είδη των σύνθε¬ 
των υλικών, τις ιδιότητές τους και 
τη σύσταση του καθενός. 

Να αναφέρουν εξαρτήματα και μέ¬ 
ρη του αυτοκινήτου που κατασκευά¬ 
ζονται από σύνθετα υλικά. 


Να αναφέρουν τα είδη των κεραμι¬ 
κών υλικών, τις ιδιότητές τους και 
τη χρήση τους στο αυτοκίνητο. 




Για όλα τα αναιρερόιιενα είδη μονωτι- 


κών υλικών : 

• Να αναφέρουν τη προέλευση , τις 
ιδιότητές τους και τη χρήση τους στο 
αυτοκίνητο. . 
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7.1 Είδη στεγανοποιητικών υλικών 

• Προέλευση - ιδιότητες - χρήση στο 
αυτοκίνητο 

7.2 Κόλλες 

• Είδη - σύσταση - ιδιότητες - χρήση 
στο αυτοκίνητο . 


Να αναφέρουν τα είδη των στεγανο- 
ποιητικών υλικών, τις ιδιότητές τους 
και τη χρήση τους στο αυτοκίνητο. 
Να αναφέρουν τις κόλλες που χρη¬ 
σιμοποιούνται για κόλληση εξαρτη¬ 
μάτων και μερών του αυτοκινήτου, 
τη σύσταση και τις ιδιότητές τους. 


8ΔΙΑΒΡΩΣΙΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 Αιτίες των διαβρδισεων των υλικών 

8.1.1 Ηλεκτροχημική διάβρωση 

• Παραδείγματα σε υλικά του αυτο¬ 
κινήτου 

8.1.2 Χημική διάβρωση 
Παραδείγματα σε υλικά του αυτοκι¬ 
νήτου. 

8.2 Αντιδιαβρωτική προστασία των υλι¬ 
κών που χρησιμοποιούνται για την κα¬ 
τασκευή διαφόρων εξαρτημάτων και 
τμημάτων του αυτοκινήτου. 


9 ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΒΑΦΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

9.1 Είδη χρωμάτων που χρησιμοποιού¬ 
νται για τη βαφή των αμαξωμάτων 

• Σύσταση - ιδιότητες 

9.2 . Διαλύτες χρωμάτων 

• Σύσταση - ιδιότητες 

9.3 Βερνίκια 

• Σύσταση - ιδιότητες 


10. ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 


10.1. Είδη κρυστάλλων που χρησιμο¬ 
ποιούνται στα αυτοκίνητα 
• Σύσταση - Ιδιότητες 


11. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

11.1. Λειτουργίες λιπαντικού - τριβή 
ολίσθησης 

• Έλεγχος τριβής - έλεγχος θερμοκρα¬ 
σίας - έλεγχος διάβρωσης και οξεί- 


ωσης απομάκρυνση ανεπιθύμητων 


Να ορίζουν την έννοια της διάβρω¬ 
σης 

Να αναφέρουν τα αίτια που προκα- 
λούν την ηλεκτροχημική και χημι¬ 
κή διάβρωση 

Να αναφέρουν παραδείγματα ηλε¬ 
κτροχημικής και χημικής διάβρωσης 
σε μέρη και εξαρτήματα του αυτο¬ 
κινήτου. 

Να αναφέρουν τα μέτρα αντιδια- 
βρωτικής προστασίας που πρέπει να 
λαμβάνονται για τα υλικά που χρη¬ 
σιμοποιούνται στην κατασκευή ε¬ 
ξαρτημάτων και μερών του αυτοκι¬ 
νήτου. 


Να αναφέρουν τα είδη των χρωμά¬ 
των, τη σύσταση και τις ιδιότητές 
τους. 

Να αναφέρουν τη σύσταση και τις 
ιδιότητες των διαλυτών . 

Να αναφέρουν τη σύσταση και τις 
ιδιότητες των βερνικιών. 


• Να αναφέρουν τα είδη των κρυ¬ 
στάλλων , τη σύσταση και τις ιδιότη- 
τές τους. 


• Να αναφέρουν τη σημασία της λί¬ 
πανσης και τις σχετικές με την λει¬ 
τουργία των λιπαντικών έννοιες. 

• Να αναφέρουν τα είδη της λίπανσης 
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1 ος ΚΥΚΛΟΣ-Β'ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ~ 


■ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1 

Εισαγωγή 

1.1 Γενικά στοιχεία του Μηχανολογικού 
σχεδίου-Ορισμός- Είδη-Χρήσεις. 

1.2 Όψεις και τομές. 

1.3 Διαστασιολόγηση 

1.4 Κλίμακες σχεδίασης 

1.5 Υπόμνημα 

-Να ορίζουν τις έννοιες σχετικά με τη 
σχεδίαση όψεων και τομών απλών μη¬ 
χανολογικών εξαρτημάτων και να ανα¬ 
φέρουν τους κανόνες σχεδίασης (Δια- 
στασιολόγηση, κλίμακες σχεδίασης, υπό¬ 
μνημα) . 

2 

Κατασκευαστικά σχέδια εξαρτημάτων 
και μηγανισμών 

- Να πραγματοποιούν κατασκευαστική 
σχεδίαση βασικών εξαρτημάτων των κι¬ 
νητήρων και των συστημάτων του αυτοκι¬ 
νήτου (έως 4 σχέδια). 

2.1 Κατασκευαστική σχεδίαση εξαρτη¬ 
μάτων και απλών μηχανισμών του κινη¬ 
τήρα και των συστημάτων του αυτοκι¬ 
νήτου. Π.χ. (Διωστήρας, έμβολο, εκκε¬ 
ντροφόρος άξονας, βαλβίδες, στροφαλο¬ 
φόρος άξονας, έδρανα, συνεργαζόμενα 
γρανάζια, συμπλέκτης τριβής, διαφορικό, 
αποσβεστήρας ταλαντώσεων). 

3 

Γραφικές παραστάσεις 

3.1 Διαγράμματα λειτουργίας κινητήρων 
Οΐΐο και Οϊοεεί (2-χρονων και 4- χρό¬ 
νων) 

-Να περιγράφουν , να συμπληρώνουν και 
να σχεδιάζουν τα διαγράμματα λειτουργί¬ 
ας των κινητήρων 0«ο και ϋώδεί 

4 

Σχέδια συναρμολόγησης 

4.1 Σχέδια συναρμολόγησης βασικών 
τμημάτων του κινητήρα. 

Π.χ. Κυλινδροκεφαλής, ελαιολεκάνης 
(κάρτερ), μηχανισμού στροφάλου. 

4.2 Σχέδια συναρμολόγησης συστημά¬ 
των του αυτοκινήτου. 

Π.χ. Διαφορικό, κιβώτιο ταχυτήτων, κρε- 
μαγιέρα, μηχανικός συμπλέκτης, μηχανι¬ 
σμός δισκόφρενου. 

-Να αναγνωρίζουν και να συμπληρώνουν 
ονομαστικά σε πίνακα ή πάνω στα σχέ¬ 
δια διατάξεων τα βασικά εξαρτήματα 
που παριστάνονται. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο και τις θέ¬ 
σεις αποσυναρμολόγησης- συναρμολόγη¬ 
σης των επιμέρους εξαρτημάτων που πα- 
ριστάνονται σε σχέδια συναρμολόγησης. 

5 

Σκαριφήματα 

5.1 Ορισμός σκαριφήματος - χρήση 

Να ορίζουν την έννοια του σκαριφή¬ 
ματος και να αναφέρουν σε ποιες πε¬ 
ριπτώσεις στην εργασία τους απαιτεί¬ 
ται η σχεδίαση διαφόρων εξάρτημά- 


των του αυτοκινήτου με σκαρίφημα. 
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5.2 Η τεχνική του σκαριφήματος 

5.3 Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι (σκαρί¬ 
φημα) διαφόρων εξαρτημάτων του κινη- 
τήρα καν των συστημάκον του αυτοκινή¬ 
του 

των του αυτοκινήτου με σκαρίφημα. 

Να γνωρίζουν την τεχνική σχεδίασης 
εξαρτημάτων με σκαρίφημα. 

- Να σχεδιάζουν με ελεύθερο χέρι (σκα¬ 
ρίφημα) διάφορα εξαρτήματα του κι¬ 
νητήρα και των συστημάτων του αυ¬ 
τοκινήτου. 

6 

Συμβολική σχεδίαση 

- Να σχεδιάζουν τυποποιημένους συ μ- 


6.1 Εξαρτήματα (τυποποιημένος συμβο- 


λισμός) 

βολισμούς των εξαρτημάτων του κι- 



νητήρα, και των συστημάτων του αυ¬ 
τοκινήτου. 


6.2 Συστήματα - διατάξεις των κινητήρων 

- Να αναγνωρίζουν και να συμπληρώ- 


και των συστημάτων του αυτοκινήτου 

νουν σε σχέδια συστημάτων ή διατά- 


που παρουσιάζονται με συμβολική σχε- 

ξεων , τα εξαρτήματα που παρουσιά- 


δίαση. 

ζονται με συμβολική σχεδίαση. 

Να πραγματοποιούν συμβολική σχε¬ 
δίαση συγκεκριμένων συστημάτων ή 
διατάξεων. 

7 

Λειτουργικά σχέδια - διαγράμματα 

- Να διαβάζουν ολοκληρωμένα λειτουρ- 


7.1 Σχέδια ολοκληρωμένων λειτουργικών 


ηλεκτρομηχανικών διαγραμμάτων (Εΐοοίί 

γικά ηλεκτρομηχανικά διαγράμματα. 


διαγράμματα) 

εξηγώντας τη λειτουργία των διατά¬ 


π.χ. 

ξεων και κυκλωμάτων που παριστά- 


Συστήματα ψεκασμού (κεντρικός- 

νονται. 


πολλαπλός) 

- Να αναγνωρίζουν και να συμπληρώ¬ 


Ηλεκτρονικές αναφλέξεις 

νουν σε αντίστοιχα σχέδια τα διά¬ 


Συστήματα αντιμπλοκαρίσματος τρο¬ 

φορα εξαρτήματα που παριστάνονται. 


χών (ΑΒ5) 

- Να σχεδιάζουν ολοκληρωμένα λει¬ 


Συστήματα παθητικής ασφάλειας 

τουργικά ηλεκτρομηχανικά δια¬ 


(αερόσακος) 

Αντικλεπτικά συστήματα (ίπυηούΐ- 

γράμματα. 


Ιίζετ) 

7.2 Σχέδια ροής κυκλωμάτων 

πχ. 

-Σύστημα ψύξης 
-Σύστημα λίπανσης 
-Σύστημα κλιματισμού 

- Να περιγράφουν τη λειτουργία σχεδί¬ 
ων ροής κυκλωμάτιον. 

8 

Στοιχεία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονι- 
κού σχεδίου του αυτοκινήτου 

8.1 Συμβολισμοί ηλ/κών και ηλ/νικών λει¬ 

-Να αναγνωρίζουν τα σύμβολα του ηλ7κού 
και ηλ/νικού σχεδίου αυτ/του 


τουργικών εξαρτημάτων αυτοκινήτου 


8.2 Συμβολισμοί ηλ/κών και ηλ/νικών ε- 

- Να διαβάζουν σχέδια προσδιορίζοντας 

— _ ι/·ΛΜ «1-·/- ΤΓΑ11 7ΓΑΛ1. 


ξαρτημάτων διατάξεων ελέγχου τα εξαρτήματα και τις διατάζεις που παρι- 
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ξαρτημάτων διατάξεων ελέγχου 

8.3 Λειτουργικό σχέδιο ηλ/κών και 
ηλ/νικών κυκλωμάταιν αυτοκινήτου 

8.4 Λειτουργικό σχέδιο ηλ/κών και 
ηλ/νικών διατάξεων ελέγχου 


τα εξαρτήματα και τις διατάξεις που παρι- 


στανονται 


- Να συμπληρώνουν και να σχεδιάζουν 
απλά συνηθισμένα ηλ/κά και ηλ/νικά κυ¬ 
κλώματα χρησιμοποιώντας τα σχετικά 
σύμβολα. 
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2 ,,ς ΚΥΚΛΟΣ-Α ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ _ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 


I. 

Θεωρητική λειτουργία των Μ.Ε.Κ. 

- Να ορίζουν τις βασικές έννοιες και μεγέθη. 

Να αναφέρουν τους νόμους των τελείων 
αερίων. 

- Να μπορούν περιγράφουν και να εξηγούν 
τη θεωρητική λειτουργία των θερμικών κι¬ 
νητηρίων μηχανών. 

- Να περιγράφουν τη θεωρητική λειτουργία 
των Μ.Ε.Κ σε συσχετισμό με τους κύκλους 
τους. 

Να εξηγούν πώς γίνεται η λήψη των δυνα- 
μοδεικτικών διαγραμμάτων και ποιες πλη¬ 
ροφορίες μπορούν να δοθούν με τη σωστή 
ανάγνωσή τους. 


1.1 Τέλεια αέρια - απόλυτη πίεση - ειδικός 
όγκος - μεταβολές κατάστασης των 
αερίων. 

1.2 Κυκλικές αλλαγές - εργαζόμενη ουσία 
- Οερμοδυναμικοί κύκλοι, κύκλος Οβτ- 
ηοί - διαγράμματα θεωρητικής και 
πραγματικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. 

1.3 Δυναμοδεικτικά διαγράμματα των 

Μ.Ε.Κ. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 



Χρήση συσκευών εργαστηρίου Φυσικής 
για την επίδειξη των μεταβολών κατά¬ 
στασης τιον αερίων. 

Χρήση πολυμεσιακών εφαρμογών και 
' λογισμικού προσομοίωσης σε IΙ/Υ, στα 
θέματα που προαναφέρονται. 


2. 

Βενζινομηχανές (4γρονες - 2χρονες) 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους 
απαραίτητους ελέγχους που πρέπει να γίνο¬ 
νται πριν, κατά και μετά τη λειτουργία της 
μηχανής ή του συστήματος, το σκοπό και 
τον τρόπο που γίνονται καθώς και τα σχετι¬ 
κά μέσα. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα 
ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, τους τρό¬ 
πους και τα μέσα τιον κάθε είδους ρυθμί¬ 
σεων που είναι απαραίτητες για την καλή 
λειτουργία μηχανής - συστήματος. 


2.1 Ρεκτιφιέ κυλινδροκεφαλής. 

2.2 Μετρήσεις ανοχών και φθοράς κυλίν¬ 
δρου - εμβόλου - στροφαλοφόρου ά¬ 
ξονα . 

2.3 ΑυτορυΟμιζόμενες βαλβίδες - μεταβλη¬ 
τός χρονισμός βαλβίδων. 

2.4 Συντονισμός αυλών πολλαπλής εισα¬ 
γωγής. 

2.5 Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγμα¬ 
τος, τύποι μηχανικών και ηλεκτρονι¬ 
κών συστημάτων ψεκασμού (κεντρί- 


κός πολλαπλός, συνεχής διάκο- 
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κός - πολλαπλός, συνεχής - διακο¬ 
πτόμενος), καυσανάλυση. 

2.6 Σύστημα ανάφλεξης - παλμογεννήτριες 
- χαρτογραφημένη ανάφλεξη - ανά¬ 
φλεξη χωρίς διανομέα. 

2.7 Συστήματα διαχείρισης κινητήρα - 
συνδυασμένα συστήματα ψεκασμού 
και ανάφλεξης. 

2.8 Συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων 
(έλεγχος αναθυμιάσεων από την δε¬ 
ξαμενή καυσίμου, ανακύκλωση καυ¬ 
σαερίων Ε.Ο.Κ., εξαερισμός - καύση 
αναθυμιάσεων στροφαλοθάλαμου 

ρ.αν.) 

2.9 Καταλύτης καυσαερίων (οξειδωτικός, 
αναγωγικός, τριοδικός, αρρύθμιστος - 
ρυθμιζόμενος, διάρκεια ζωής, μετα¬ 
τροπή συμβατικών αυτοκινήτων σε 
καταλυτικά). 

2.10 Συστήματα υπερπλήρωσης (μηχανικά - 
Ιυτύο). 

2 .11 Συμπτώματα - ανάλυση βλαβιίιν και 
μεθοδολογία διάγνωσης στις Μ.Ε.Κ. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

- Εργασία μέτρησης ανοχών και φθοράς 
κυλίνδρου - εμβόλου - στροφαλοφόρου 
άξονα. 

- Έλεγχος - αντικατάσταση αυτορρυθμι- 
ζόμενιυν βαλβίδων. 

- Ελεγχος - λυσιαρμολόγηση μηχανι- 

• σμών μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων. 

- Λυσιαρμολόγηση μηχανισμών συντονι¬ 
σμού αυλών πολλαπλής εισαγωγής. 

- Λυσιαρμολόγηση - αντικατάσταση με¬ 
ρών μηχανικών και ηλεκτρονικών συ¬ 
στημάτων ψεκασμού καυσίμου. 

- Έλεγχοι, ρυθμίσεις και αντικατάσταση 
στοιχείων μηχανικών συστημάτων ψε¬ 
κασμού. 

- Ελεγχοι, ρυθμίσεις, εντοπισμός βλαβών 
και αντικατάσταση αισθητήρων, ενερ- 
γοποιητών και λοιπών στοιχείων ηλε¬ 
κτρονικών συστημάτων ψεκασμού. 
Λυσιαρμολόγηση - αντικατάσταση με¬ 
ρών ηλεκτρονικών συστημάτων ανά¬ 
φλεξης. 

Έλεγχοι, ρυθμίσεις, εντοπισμός βλαβών 
και αντικατάσταση αισθητήριον, ενερ- 


Να αναφέρουν και να περιγράφουν το σκο¬ 
πό, τον τρόπο και τα μέσα της συντήρησης 
που απαιτείται για τη μηχανή ή το σύστημα 
καθώς και την περιοδικότητά της ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλή, ασφαλής και αποδο¬ 
τική λειτουργία και η ικανοποιητική διάρ¬ 
κεια ζωής τους. 

Να αντιλαμβάνονται πλήρως τις οδηγίες 
των σχετικών τεχνικών εγχειριδίων. 

Να εντοπίζουν τις βλάβες των μηχανών και 
των βοηθητικών συστημάτων, αξιολογώ¬ 
ντας τα σχετικά συμπτώματα και αποτελέ¬ 
σματα ελέγχων και μετρήσεων. 


Να εκτελούν την λυσιαρμολόγηση των συ¬ 
στημάτων και μηχανισμών. 

Να πραγματοποιούν ακριβείς μετρήσεις 
ανοχών και φθοράς κυλίνδρου - εμβόλου - 
στροφαλοφόρου άξονα, χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα μικβόμετρα. 

Να ελέγχουν, ρυθμίζουν και επισκευάζουν 
τους μηχανισμούς με αυτορρυθμιζόμενες 
βαλβίδες και μεταβλητό χρονισμό βαλβί¬ 
δων. 

Να εντοπίζουν τις βλάβες των μηχανών και 
των βοηθητικών συστημάτων, πραγματο¬ 
ποιώντας τους κατάλληλους ελέγχους, χρη¬ 
σιμοποιώντας τον σύγχρονο διαγνωστικό 
εξοπλισμό και αξιολογώντας τα σχετικά 
αποτελέσματα των ελέγχων και μετρήσεων. 
Να ελέγχουν, ρυθμίζουν και επισκευάζουν 
τα συστήματα υπερτροφοδότησης. 
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και αντικατάσταση αισθητήρων, ενερ- 
γοποιητών και λοιπών στοιχείων ηλε¬ 
κτρονικών συστημάτων ανάφλεξης. 

- Έλεγχοι, ρυθμίσεις και εντοπισμός βλα¬ 
βών συνδυασμένων συστημάτων ψεκα¬ 
σμού και ανάφλεξης. 

Έλεγχος καυσαερίων, ανάλυση αποτε¬ 
λεσμάτων. 

- Λυσιαρμολόγηση - αντικατάσταση με¬ 
ρών συστημάτων ελέγχου εκπομπών 
ρύπων (έλεγχος αναθυμιάσεων από την 
αποθήκη καυσίμου, ανακύκλωση καυ¬ 
σαερίων Ε.Ο.Κ., εξαερισμός - καύση 
αναθυμιάσεων στροφαλοθάλαμου 

Ρ.€.ν.). 

- Λυσιαρμολόγηση, έλεγχοι, ρυθμίσεις 
και συντήρηση συστημάτων υπερτρο- 
φοδότησης. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

Μετρήσεις · έλεγχοι λειτουργίας - καυ- 
σανάλυση - διαγνώσεις, σε πραγματικό 
δείγμα αυτοκινήτων (π.χ. αυτοκίνητα κα¬ 
τοίκων της συνοικίας) 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: 

Οι μαθητές να πραγματοποιήσουν επί¬ 
σκεψη σε κέντρο εκπαίδευσης αντιπρο- 
σωπειών αυτοκινήτων, σε συστήματα 
νέας τεχνολογίας. 



3-—-—.... 

• 

3. 

Πετρελαιομηγανές (4χρονες - 2χρονες) 

Σημείωση: 

3.1 Περιστροφική αντλία πετρελαίου. 

3.2 Αντλίες Πετρελαίου με ηλεκτρονικό 
έλεγχο λειτουργίας. 

3.3 ΤιιγΘο - ιΐίοεεί άμεσου ψεκασμού 
(ΤΙ3Ι). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Λυσιαρμολόγηση, έλεγχοι, ρυθμίσεις 
και εντοπισμός βλαβών των σύγχρονων 
αντλιών πετρελαίου. 

Λυσιαρμολόγηση, έλεγχοι, ρυθμίσεις 
και εντοπισμός βλαβών των κινητήρων 
ΙυΓύο - άίοεεΙ άμεσου ψεκασμού (ΤΡΙ). 

Η δομή της ύλης και οι διδακτικοί στόχοι, είναι 
αντίστοιχοι με της προηγούμενης ενότητας 

Η θεωρία και οι ασκήσεις θα περιορισθούν στα 
σημεία που οι κινητήρες ΤΡΙ διαφέρουν από 
τους συμβατικούς κινητήρες που εξετάσθηκαν 
στο μάθημα «Μηχανές εσωτερικής καύσης 1». 
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4. 


ε ναλλακ τι κών καυσ ίμων 

4.1 Αποθήκευση αερίου καυσίμου. 

4.2 Παρασκευή μίγματος αερίου καυσίμου 
- αέρα, Τροφοδοσία. 

4.3 Συστήματα καύσης αερίου καυσίμου 
με ηλεκτρονικό έλεγχο και καταλύτη. 

4.4 Μετατροπή κινητήρα ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιήσει αέριο καύσιμο. 

4.5 Ιδιαιτερότητες - βασική περιγραφή η¬ 
λεκτρικού, υβριδικού και αυτοκινήτου 
που χρησιμοποιεί υδρογόνο για καύσι¬ 
μο. 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

ΠΑ ΡΑΤ Η ΡΗΣΗ: Όλες οι ασκήσεις θα 
πραγματοποιηθούν χωρίς την πραγμα¬ 
τική χρήση αερίου καυσίμου. 


Λυσιαρμολόγηση μηχανισμών συστή¬ 
ματος αποθήκευσης αερίου καυσίμου. 
Λυσιαρμολόγηση συστήματος Παρα¬ 
σκευής μίγματος αερίου καυσίμου - αέ¬ 
ρα (πνεύμονα). 


ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: 

Οι μαθητές να πραγματοποιήσουν επί¬ 
σκεψη σε συνεργείο που γίνονται τοπο¬ 
θετήσεις και επισκευές συστημάτων 
καύσης αερίων καυσίμων στα αυτοκίνη¬ 
τα. 


Να μπορούν να περιγράφουν και να εξη¬ 
γούν το λειτουργικό σκοπό κάθε συστήμα¬ 
τος - διάταξης καθώς και τον ιδιαίτερο λει¬ 
τουργικό σκοπό κάθε μέρους - εξαρτήματος 
και τον τρόπο με τον οποίο τον επιτελεί. 

Να αναγνωρίζουν τα μέρη - εξαρτήματα 
από τα οποία αποτελείται το σύστημα σε 
φυσική κατάσταση, σχέδιο ή κάθε είδους 
απεικόνιση, απομονωμένα ή συναρμολογη- 
μένα. 

Να περιγράφουν τα μέρη - εξαρτήματα του 
συστήματος. 

Να μπορούν να προσδιορίζουν τη θέση του 
μέρους - εξαρτήματος στη μηχανή - διάτα¬ 
ξη και να περιγράφουν τον τρόπο και τα 
μέσα λυσιαρμολόγησής τους. 

Να περιγράφουν τα βασικά μέρη και τις 
αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών, υβριδι- 
κών και των αυτοκινήτων που χρησιμο¬ 
ποιούν υδρογόνο για καύσιμο. 


Να μπορούν να προσδιορίζουν τη θέση του 
μέρους - εξαρτήματος στη μηχανή. 

Να εκτελούν τη λυσιαρμολόγηση του συ¬ 
στήματος και των μηχανισμών του. 
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Δυναμικτι τω ν οχ ημάτων 

5.1 Καμπύλες κινητήρα (ισχύος - ροπής - 
ειδικής κατανάλωσης). 

5.2 Αντιστάσεις κίνησης οχήματος (διά¬ 
γραμμα κίνησης - δύναμη επιταχύνσε¬ 
ις). 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 

Χρήση πολυμεσιακών εφαρμογών και 
λογισμικού προσομοκοσης σε 11/Υ, στα 
θέματα που προαναφέρονται. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: 

Οι μαθητές να πραγματοποιήσουν επί¬ 
σκεψη σε εργαστήριο δυναμομέτρησης 
Μ.Β.Κ. 


Να περιγράφουν και να ερμηνεύουν τα 
διαγράμματα του κινητήρα και να εξηγούν 
ποιες πληροφορίες μπορούν να δοθούν με 
τη σωστή ανάγνωσή τους. 

Να αναφέρουν τις αντιστάσεις κίνησης το)ν 
οχημάτιον. 

Να περιγράφουν και να ερμηνεύουν τα 
διαγράμματα κίνησης των οχημάτων και να 
εξηγούν ποιες πληροφορίες μπορούν να 
δοθούν με τη σωστή ανάγνωσή τους. 
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Σ'* ΚΥΚΛΟΣ - Α' ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ II» 


Α/Α 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1 

Σύστημα μετάδοσης της κίνησης 



Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης της κίνη¬ 
σης. Γενικά. Είδη 

- Να αναφέρουν τα είδη των ηλεκτρονικά ε¬ 
λεγχόμενων συστημάτων μετάδοσης της κί¬ 
νησης 

- Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος. 

- Να αναφέρουν τα συμπτώματα των βλαβών 
του συστήματος. 

Να αναφέρουν τα μέσα και τους τρόπους διά¬ 
γνωσης και επισκευής των αντιστοίχων βλα¬ 
βών. 


Εργαστήριο 

Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης της κίνη¬ 
σης 

Να γίνει επίδειξη και γενική περιγραφή του 
τρόπου λειτουργίας των μερών ενός συστή¬ 
ματος μετάδοσης σε πραγματικό αυτοκίνη¬ 
το ή σε μοντέλο. 


Συμπλέκτης - Γενικά 

Υδραυλικός συμπλέκτης 

Μετατροπέας ροπής 

I Ιλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες 

Αλλά είδη συμπλεκτών. 

Δομή - λειτουργία - φθορές - βλάβες συντή¬ 
ρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις. 

- Να αναγνωρίζουν τα μέρη- εξαρτήματα από 
τα οποία αποτελείται το σύστημα. 

- Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος. 

- Να αναφέρουν τα συμπτώματα των βλαβών 
του συστήματος. 

- Να αναφέρουν τα μέσα και τους τρόπους διά¬ 
γνωσης και επισκευής των αντιστοίχων βλα¬ 
βών. 


Εργαστήριο 

Συμπλέκτης 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης - ελέγχου και ρύθμισης 
του συστήματος του συμπλέκτη χρησιμο¬ 
ποιώντας τα σωστά εργαλεία - μέσα και ακο¬ 
λουθώντας τη σωστή μεθοδολογία. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες για χρήση 
σύγχρονων διαγνωστικών συσκευών για τον 
εντοπισμό βλαβών στους ηλεκτρομαγνητι- 
κούς συμπλέκτες. 


Το κιβώτιο ταχυτήτων 

Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων 

Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενα 

Να αναγνωρίζουν τα είδη των ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτιον. 

- Να αναγνωρίζουν τα μέρη- εξαρτήματα από_ 
τα οποία αποτελείται το σύστημα. 
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Μηχανισμοί και εξαρτήματα των ηλεκτρονι¬ 
κά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων. 
Πλανητικά συστήματα 

Συμπλέκτες 

Φρένα 

Υδραυλικό σύστημα ελέγχου αυτόματου κι- 
βωτίου 

Αισθητήρες 

Ενεργοποιητές 

ί Ιλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

Σύγκριση - πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 
μεταξύ των αυτόματων κιβωτίοιν ταχυτήτων 
και πυν ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων 
ταχυτήτων. 

Λομή - λειτουργία - φθορές - βλάβες συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις. 

Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος. 

Να αναφέρουν τα συμπτώματα των βλαβών 
του συστήματος. 

Να αναφέρουν τα μέσα και τους τρόπους διά¬ 
γνωσης και επισκευής των αντιστοίχων βλα¬ 
βών. 


Εργαστήριο 

Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενα 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης , ελέγχου, επισκευής, συ¬ 
ντήρησης και ρύθμισης του συστήματος. 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες διάγνωσης 
βλαβών με την χρήση σύγχρονων διαγνωστι¬ 
κών συσκευών 


Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης 
(Μπλοκέ διαφορικό) 

Διάταξη συστήματος μετάδοσης κίνησης 
τεσσάρων τροχών 

Λομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - σύ¬ 
ντμηση - έλεγχος - ρυθμίσεις. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες των συστημάτων και των επί 
μέρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 

πους ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Εργαστήριο 

Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης 
(Μπλοκέ διαφορικό) 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και 
επανατοποθέτησης - ελέγχου και ρύθμισης 
του διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης 


Εργασία 

- Οι μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες 
για της εφαρμογές του διαφορικού περιορι¬ 
σμένης ολίσθησης και να τις παρουσιάσουν 
στην τάξη. 

2 

Σύστημα διεύθυνσης 



Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοή¬ 
θηση 

Είδη συστημάτων 

Αισθητήρας ή διακόπτης υδραυλικού τιμο¬ 
νιού. 

Λομή - λειτουργία - φθορές - βλάβες - συ- 

Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος καθώς και των επί μέρους ε¬ 
ξαρτημάτων 

- Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα απο- 


ντήρηση έλεγχος ρυθμίσεις. 

συναρμολόγησής τους. 
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ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις . 


συναρμολόγησής τους. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Εργαστήριο 

Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοή¬ 
θηση 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης 
και επανατοποθέτησης - από- 
συναρμολόγησης , ελέγχου, επισκευής, συ¬ 
ντήρησης και ρύθμισης του συστήματος. 


Σύστημα 4 διευθυντήριων τροχών 
Ενεργητική τετραδιεύθυνση. 

I Ιλεκτρονικά ελεγχόμενη 

Αισθητήρες 

Ενεργοποιητές 

Παθητική τετραδιεύθυνση 

Δομή - λειτουργία - φθορές - βλάβες - συ- 

ντι'ιρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Εργαστήριο 

Επίσκεψη 

Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής 
αυτοκινήτων. 


Να παρακολουθήσουν τον τρόπο, ελέγχου 
επισκευής και ρύθμισης ενός εξελιγμένου 
συστήματος μετάδοσης της κίνησης και δι¬ 
εύθυνσης. 


[Τεχνική έκθεση 


Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο 
ελέγχου, να γράψουν την σχετική διαδικασί¬ 
α, γενική περιγραφή των συστημάτων που 
είδαν, τις βλάβες , τις πιθανές αιτίες βλαβών 
και τον τρόπο αποκατάστασής τους, τα μέ¬ 
τρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργα¬ 
σιών και την χρήση νέων υλικών. 


Σύστημα ανάρτησης 


Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση 
Είδη. 

Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ανάρτησης 

Αισθητήρες 

Ενεργοποιητές 

Δομή - λειτουργία - φθορές - βλάβες - συ- 
ντιφηση- έλεγχος - ρυθμίσεις 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 
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Εργαστήριο 

I Ιλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης - 
επανατοποθέτησης, και ελέγχου των επί μέ¬ 
ρους μηχανισμών και του συστήματος σε μία 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση. 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου του 
συστήματος με την χρήση σύγχρονων δια- 
γνωστικών συσκευών. 

4 

Σύστημα πέδησης 



Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ΑΒ8) 
Απαιτήσεις από το σύστημα ΑΒ5 

Εξαρτήματα συστήματος ΑΒ5 

Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (εγκέφαλος ή 

Π€υ) 

I Ιλεκτρο - υδραυλικό συγκρότημα 

Αισθητήρες 

Παραλλαγές των συστημάτων ΑΒ5. 

Αομή - λειτουργία- φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος ρυθμίσεις 

Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

- Να μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο λει¬ 

τουργίας του καθώς και των επί μέρους ε¬ 
ξαρτημάτων 

- Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα απο- 

συναρμολόγησής τους. 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 

νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Εργαστήριο 

Συστήματα πέδησης (Α.Β.δ.) 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης - 
επανατοποθέτησης, και ελέγχου των επί μέ¬ 
ρους μηχανισμών και του συστήματος. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και 
διάγνωσης βλαβών του συστήματος με την 
χρήση κατάλληλων διαγνωστικών συσκευ¬ 
ών. 


Συστήματα ελέγχου ολίσθησης τροχών 

Είδη - παραλλαγές συστημάτων 

Εξαρτήματα συστήματος 

1 Ιλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

Αισθητήρες 

Ενεργοποιητές 

Αρχή λειτουργίας του συστήματος Πλεονε¬ 
κτήματα μειονεκτήματα ενός ολοκληρωμέ¬ 
νου συστήματος ελέγχου 

Φθορές - βλάβες - συντήρηση - έλεγχος - 
ρυθμίσεις 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 

καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 

πους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συ¬ 
ντήρησης του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων. 


Εργαστήριο 

Συστήματα ελέγχου ολίσθησης τροχών 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και 
διάγνωσης βλαβών του συστήματος με την 
χρήση κατάλληλων διαγνωστικών συσκευ¬ 
ών. 


Εργασία 

- Οι μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες 
για της εφαρμογές συστημάτων ελέγχου ο¬ 
λίσθησης τροχών και να τις παρουσιάσουν 
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Ο πίνακας ελέγχου (Ταμπλό οργάνων) 

Όργανα μετρήσεων και ενδείξεων 

Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου 
- Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτι¬ 
κού κινητήρα. 

Προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού. 
Προειδοποιητική λυχνία φρένου - χει¬ 
ρόφρενου 


στην τάξη. 


Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα από τα 
οποία αποτελείται το κάθε σύστημα. 

Να αναφέρουν το σκοπό, τρόπο λειτουργίας 
και τρόπο σύνδεσής τους. 


Εργαστήριο 

Έλεγχος οργάνιον 


Σύστημα κλιματισμού 


Σύστημα κλιματισμού 
Μέρη - εξαρτήματα του συστήματος 
Δομή - λειτουργία - φθορές - βλάβες - συ¬ 
ντήρηση - έλεγχος - ρυθμίσεις 


Εργαστήριο 

Σύστημα κλιματισμού 


Συστήματα παθητική ασφάλειας 


Ασφάλεια αμαξωμάτων. 

Ενεργητική 

Παθητική 

Αερόσακος (Αΐτ Β3§) - Είδη 
Ηλεκτρονική μονάδα 
Αισθητήρες 

Μονάδα αερόσακου - γεννήτρια αερίων 
Καλωδιώσεις 

Ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες 
Ηλεκτρονική μονάδα 
Αισθητήρες 

Δομή - λειτουργία - έλεγχος - μέτρα ασφά¬ 
λειας για εργασίες ηου γίνονται σε οχήματα 
με συση}ματα παθητικής ασφάλειας. 


Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και 
διάγνωσης βλαβών των βασικών οργάνων 
μετρήσεων και ενδείξειον. 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου. 


Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας των μερών του συστήματος 
Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου, και 
συντήρησης του συστήματος. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αλλαγής ψυ¬ 
κτικών υγρών 


Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη- εξαρ¬ 
τήματα από τα οποία αποτελείται. 

Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 
καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων 
Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους - ε¬ 
ξαρτήματος στη διάταξη 
Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 
νές βλάβες του συστήματος. 

Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου. 

Να αναφέρουν τα μέτρα ασφάλειας για εργα¬ 
σίες που γίνονται σε οχήματα με συστήματα 
παθητικής ασφάλειας. 
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Εργαστήριο 

// πραγματοποίηση αντικατάστασης εξαρ- 
ταμάτων της άσκησης να γίνεται με απε- 

- Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας των μερών του συστήματος 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των 
συστημάτων. 

Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αντικατά¬ 
στασης των εξαρτημάτων του συστήματος. 

Να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφάλειας 

νεογοποιημένο αερόσακο και ζώνη. 

8 

Αντικλεπτικά συστήματα (ΙιηηιοΙιΗίζβΓ) 



Είδη αντικλεπτικών συστημάτων 

Λομή - λειτουργία - πιθανά προβλήματα 
από κακή λειτουργία του συστήματος. 

- Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του 

συστήματος 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθα¬ 

νές βλάβες του συστήματος, και των επί μέ¬ 
ρους εξαρτημάτων 

- Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρό¬ 
πους ελέγχου, του συστήματος. 


Εργαστήριο 

Αντικλεπτικά συστήματα (Ιιηπιοΐύΐΐζετ) 

- Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας του συστήματος 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου του 
συστήματος. 

- Να αποκτήσουν τις δεξιότητες προγραμμα¬ 
τισμού κλειδιών. 


Εργαστήριο 

Επίσκεψη 

Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής 
αυτοκινήτων. 

- Να παρακολουθήσουν τον τρόπο, ελέγχου 
των συστημάτων παθητικής ασφάλειας και 
αντικατάστασης εξαρτημάτων. 


Τεχνική έκθεση 

Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο 
ελέγχου, να γράψουν την σχετική διαδικασί¬ 
α, γενική περιγραφή των συστημάτων που 
είδαν, τις βλάβες , τις πιθανές αιτίες των 
βλαβών, τον τρόπο αποκατάστασής τους, τα 
μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των ερ¬ 
γασιών. 

Επίσης να συλλέξουν πληροφορίες για τον 
τρόπο λειτουργίας του συνεργείου , τα μη¬ 
χανήματα και διαγνιοστικές συσκευές που 
χρησιμοποιεί. 

9 

Ομαδικές εργασίες 



Υπό την καθοδήγηση το)ν εκπαιδευτικών να 
δοθούν στους μαθητές ως ομαδικές εργασίες, 
η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών συντή¬ 
ρησης (περιοδικής και προληπτικής) σε αυ¬ 
τοκίνητα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων ή 
άλλοιν, π.χ. συντήρηση συστημάτων, αλλαγή 
λιπαντικιόν, ρύθμιση συμπλέκτη, έλεγχος 

- Να εξοικειώνονται με δραστηριότητες πε¬ 
ριοδικής και προληπτικής συντήρησης 

- Να εργάζονται με αντίστοιχες συνθήκες του 
επαγγελματικού τους χώρου 

Να αναπτύξουν ικανότητες όπως της υπευ¬ 
θυνότητας, συνεργασίας, και επαγγελματι- „ 
κής δεοντολογίας. 


μπαταρίας, έλεγχος καυσαερίων κλπ. 
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μπαταρίας, έλεγχος καυσαερίων κλπ. 

Οι μαθητές μετά από κάθε εργασία θα συ¬ 
ντάσσουν τεχνική έκθεση στην οποία θα α¬ 
ναγράφουν τις βλάβες, τον τρόπο αποκατά¬ 
στασής τους, τις εργασίες που πραγματοποί¬ 
ησαν, το τελικό αποτέλεσμα, την χρήση των 
νέο)ν υλικών που συνάντησαν, και τα μέτρα 
ασφαλείας που έλαβαν κατά την διάρκεια 
των εργασιών. 


Δραστηριότητες 


Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 

- Να εξοικειώνονται με ομαδικές δραστηριό¬ 
τητες - εργασίες. 

Να ενημερώνονται με τις νέες τεχνολογίες 

Να αναπτύξουν ικανότητες όπο>ς της υπευ¬ 
θυνότητας, συνεργασίας, και επαγγελματι¬ 
κής δεοντολογίας. 

- Να αποκτούν την ικανότητα δεξιοτήτων κα¬ 
τασκευής μοντέλων κλπ 

Να εφαρμόζουν τις τεχνικές γνώσεις τους. 

- Να συνδεθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με 
κοινωνικές εκδηλώσεις στο σχολείο 

- Να προβληθεί το έργο του σχολείου στην 
τοπική κοινωνία 

«Ρ 

1. Συμμετοχή σε ειδικούς αγώνες - δια¬ 
γωνισμούς όπως 
κατασκευή μοντέλων 
πριοτότυπων κατασκευών 
αγώνες οικονομίας κλπ 

Στο τέλος του σχολικού έτους 

1. Παρουσίαση - έκθεση εργασιών ή έρ¬ 
γων μαθητών 

κινητήρας σε πλήρη λειτουργία, με σύ¬ 
στημα μετάδοσης 

κατασκευή άλλων πρωτότυπων εφαρ- 
μογών (εκπαιδευτικοί πίνακες προσο- 
μοιωτές) 

φωτογραφική έκθεση με σχετικές δρα¬ 
στηριότητες κλπ 

2. Εκδηλώσεις του Σχολείου στην τοπική 
κοινότητα 

Λ) Τεχνικός έλεγχος οχημάτων σε ακλή μορ- 
φή π.χ. « Τεχνικός έλεγχος 10 σημείων» 
που περιλαμβάνει απλούς τεχνικούς ε¬ 
λέγχους στάθμης υγρών ( λιπαντικά , 
φρένα, μπαταρία) - έλεγχος φώτων - έ¬ 
λεγχος ελαστικών κλπ. 

Β) Έλεγχος μέτρηση καυσαερίων με τις 
καρα κά τω δράστηρ ι ό τη τες 
έλεγχος και μέτρηση καυσαερίιον 
εντοπισμός πιθανόν προβλημάτων 
τεχνικές οδηγίες προς του οδηγούς π.χ. 
για τα μέτρα προστασίας του καταλύτη 
κλπ. 

Γ)Οργάνωση ημερίδων με θέματα 
τα τροχαία ατυχήματα 
το περιβάλλον κλπ. 
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2 ος ΚΥΚΛΟΣ-Α ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 


ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ» 



ΕΝΟΤΗΤΕΣ 


Εισαγωγικά στοιχεία 

Η έννοια και η μεθοδολογία της 
διάγνωσης και του ελέγχου 




Όργανα μετρήσεων 
Οργανα - συσκευές προστασίας 
και ελέγχου 

(Γενικά , χρήσεις, σφάλματα μετρήσεων , 
κλάση οργάνων κ.λ.π.) 

Πολύμετρο 

Υποπιεσόμετρο 

Πιεσόμετρο 

Παλμογράφος 

Αναλυτής Καυσαερίων 

Κατασκευή, λειτουργία 

Τρόποι σύνδεσης στο αυτοκίνητο 

Ανάλυση Κυματομορφών 

Παρουσίαση - ανάλυση βλαβών 

Συσκευή εξόδου σημάτων ηλεκτρονικής 

μονάδας ελέγχου (Βτεπίι ουί όοχ) 

Κατασκευή, λειτουργία 

Τρόποι σύνδεσης στο αυτοκίνητο 

Ανάλυση Κυματομορφών 

Παρουσίαση - ανάλυση βλαβών 

Επίδειξη λειτουργίας, εκτέλεση με¬ 
τρήσεων και ελέγχων με τα όργανα, 
και συσκευές στο εργαστήριο και σε 
πραγματικό αυτοκίνητο. 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 


- Να αναφέρουν τους τρόπους διάγνω¬ 
σης και να τους συσχετίζουν με παρα¬ 
δείγματα στο αυτοκίνητο. 


Να αναγνωρίζουν όργανα,συσκευές 
μετρήσεων και ελέγχου. 

- Να περιγράφουν τις ιδιότητες και τις 
συνηθισμένες χρήσεις τους 

- Να αναφέρουν τα μέτρα προστασίας 
των συσκευών μετρήσεων και ελέγ- 
χου. 

Να περιγράφουν τη δομή και τη λει¬ 
τουργία των οργάνων και συσκευών 
Να περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης 
και χρήσης στα αυτοκίνητα 
Να περιγράφουν τη μορφή και τον 
τρόπο ανάγνωσης των ενδείξεών. 

Να αξιολογούν τις τιμές των μετρήσε¬ 
ων για τη διάγνωση συνηθισμένων 
βλαβών. 


Στοιχεία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

Δίοδοι 

Τρανζίστορς 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα 


Να αναφέρουν τις εφαρμογές των ηλε¬ 
κτρονικών εξαρτημάτων και κυκλω¬ 
μάτων στα αυτοκίνητα για λειτουργι¬ 
κούς και διαγνωστικούς σκοπούς. 

Να αναγνωρίζουν τα διάφορα ηλε¬ 
κτρονικά εξαρτήματα και κυκλώματα 
εκ του φυσικού και σε τυπικά σχέδια . 












Συστήματα αυτομάτου ελέγχου 
στο αυτοκίνητο 

Γ ενικά 

Δομή και λειτουργία 
Ανοικτός - κλειστός βρόχος 
Συνεχής ρύθμιση - ρύθμιση δύο θέσεων 
(Παραδείγματα από το αυτοκίνητο) 


Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργί¬ 
ας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου 
Να αναφέρουν παραδείγματα συστη¬ 
μάτων αυτομάτου ελέγχου στο αυτο¬ 
κίνητο. 


Κεντρική μονάδα ελέγχου (Μικροϋπο¬ 
λογιστής) 

Δομή, λειτουργίες 
| Λογικά κυκλώματα 

Επίδειξη λειτουργίας 


Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν 
τα κύρια μέρη των μικροϋπολογιστών 
Να εξηγούν τη λειτουργία τους 


16. Αισθητήρες 

Είδη -Δομή , λειτουργία , χαρακτηριστι¬ 
κά κάθε τύπου αισθητήρα που χρησιμο¬ 
ποιείται στο αυτοκίνητο 
( πχ. αισθητήρας θερμοκρασίας νερού, 
στροφών, αισθητήρας οξυγόνου κλπ) 

Επίδειξη αισθητήρων και της λειτουργίας 
τους. 


Να αναφέρουν τα βασικά είδη αισθη¬ 
τήρων που χρησιμοποιούνται στα αυ¬ 
τοκίνητα 

Να εξηγούν τη λειτουργία τους και να 
αναφέρουν τις ενδείξεις και εντολές 
που δίνουν. 


17. Ενεργοποιητές 

Είδη - λειτουργία -χαρακτηριστικά- κάθε 
τύπου ενεργοποιητή που χρησιμοποιείται 
στο αυτοκίνητο (πχ. ηλεκτρομαγνητικές 
βαλβίδες, βηματικά μοτέρ κλπ) Επίδειξη 
ενεργοποιητών και της λειτουργίας τους. 


Να αναφέρουν τα βασικά είδη ενεργό 
ποιητών που χρησιμοποιούνται στα 
αυτοκίνητα 

Να εξηγούν τη λειτουργία τους ανα¬ 
φέρουν τις ενδείξεις και εντολές που 
παίρνουν 


Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα 
συστήματα αυτοδιάγνωσης 
Να περιγράφουν τις ενδείξεις και την 
αξιολόγησή τους. 


Συστήματα αυτοδιάγνωσης 


Να αναφέρουν και να περιγράφουν τα 
σύγχρονα συστήματα ανάφλεξης, 
τροφοδοσίας και ψεκασμού 
Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργί¬ 
ας τους , τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και τις χρήσεις τους. 

Να περιγράφουν τη δομή και τον τρό¬ 
πο λειτουργίας των συστημάτων 
Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τις 
σχετικές ενδείξεις. 


Τ. I Ηλεκτρονικά συστήματα κινητή¬ 
ρα 

Συστήματα ανάφλεξης 
Συστήματα τροφοδοσίας 
Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης 
ψεκασμού - ανάφλεξης. 

Μεθοδολογία ελέγχου διάγνωσης - εντο¬ 
πισμός βλαβών 
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2* ΚΥΚΛΟΣ - Α' ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Έννοια της οικονομικής μονάδας - επι¬ 
χείρησης 

Κατηγορίες επιχειρήσειον με βάση διά¬ 
φορα κριτήρια ( ιδιοκτησιακό καθεστώς, 
τομείς δραστηριοποίησης, γεωγρ. έκτα¬ 
ση, μέγεθος, νομική μορφή,κ.λ.π.) 
Λειτουργίες της επιχείρησης (γενικά) 
(Οικονομική, Εμπορική, Λογιστική, Πα¬ 
ραγωγής, Διοίκησης, Επιτελική, Κοινω¬ 
νική, κτλ.) 

Θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσεοιν - εται¬ 
ρειών 

Διακρίσεις εταιρειών 

Προϋποθέσεις για σύσταση εταιρειών, 
κτλ. 

0 μαθητής να είναι ικανός : 

• Να ορίζει την έννοια της επιχείρησης 

• Να διακρίνει τις επιχειρήσεις ως 
προς διάφορα κριτήρια. 

• Να αναφέρει τις λειτουργίες της επι- 
χείρηςης 

• Να αναφέρει το θεσμικό πλαίσιο και 
τις προϋποθέσεις για σύσταση εται¬ 
ρειών. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ Ε- : 
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Σκοπός και σημασία της διοίκησης 
Λειτουργίες της διοίκησης (γενικά , ανα¬ 
λύονται παρακάτω) 

Προγραμματισμός (έννοια, σημασία, δια¬ 
δικασίες λήψης αποφάσεων, χρονοδια¬ 
γράμματα, κατανομή προσωπικού, κ.λ.π.) 
Οργάνωση (αρχές, μορφές, τυπική - άτυ¬ 
πη, συστήματα οργάνωσης, οργανογράμ¬ 
ματα, σύγχρονες μορφές οργάνωσης, 
κ.λ.π.) 

Συντονισμός - Διεύθυνση (ιδιότητες απο¬ 
τελεσματικού ηγέτη, παρακίνηση, πει¬ 
θαρχία, τόνωση του ηθικού, κ.λ.π.) 
Έλεγχος ( βασικές αρχές, πρότυπα, μέ¬ 
τρηση αποτελεσμάτων, αξιολόγηση, 
κ.λ.π.) 

Κίνητρα (ηθικά και οικονομικά, σύνδεση 
αμοιβής και παραγωγικότητας κ.λ.π.) 

• Να αναλύει τη σημασία της διοίκη¬ 
σης 

• Να διακρίνει τις λειτουργίες της 
διοίκησης 

• Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά 
της κάθε λειτουργίας και τα μέσα 
για την αποτελεσματική άσκηση 

• Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά 
του αποτελεσματικού ηγέτη και να 
εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές 
για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του 

3. Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας αυτο¬ 
κινήτου 

Από τις γραμμές παραγωγής στα σύγχρο¬ 
να συστήματα ευέλικτης παραγωγής (Ρο¬ 
μποτική, κύκλοι ποιότητας, κ.λ π) 

• Να περιγράφει την ιστορική εξέλιξη 
της οργάνωσης της παραγωγής στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και τις σύγ¬ 
χρονες μορφές οργάνωσης της παρα¬ 
γωγής και της εργασίας σε αυτές. 

• Να περιγράφει τη δομή των επιχει- 

' __ __ ΛΜ ν<Γ/Μ^Ι 1 


ρήσεων στη σύγχρονη αυτοκίνητο- 
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Η εξέλιξη των εταιρειών σε παγκόσμιο 
επίπεδο (Διεθνής καταμερισμός, συγκέ¬ 
ντρωση, κ.λ,π.) 

Διαφορές μεταξύ ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Ευρώ¬ 
πης (τυποποίηση) 

Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου (δομή, 
στατιστικά στοιχεία) 

Οι επιχειρήσεις κατασκευής εξαρτημά¬ 
των και ανταλλακτικών 

Κατηγορίες και διάρθρωση των επιχει¬ 
ρήσεων του κλάδου αυτοκινήτου στην 
Ελλάδα (αντιπροσωπείες, μεταποιητικές 
μονάδες, διακίνηση ανταλλακτικών, συ¬ 
νεργεία αντιπροσωπειών, εμπόριο μετα¬ 
χειρισμένων εξαρτημάτων και αυτοκινή¬ 
των, κ.λ.π.) 

Τάσεις ανάπτυξης της αγοράς και των 
επιχειρήσεων στον κλάδο αυτοκινήτου, 
(στατιστικά στοιχεία) * 

ρήσεων στη σύγχρονη αυτοκινητο¬ 
βιομηχανία 

• Να αποκτήσει γενικές γνώσεις για 
τη δομή , την εξέλιξη και τις επιχει¬ 
ρηματικές σχέσεις στον κλάδο των 
αυτοκινήτων στην Ελλάδα. 

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡ¬ 
ΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ Ε¬ 
ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Θεσμικό πλαίσιο επαγγέλματος (ειδικό¬ 
τητες, απόκτηση αδειών κ.λ.π. 

Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας 
συνεργείων αυτοκινήτου (κατηγορίες συ¬ 
νεργείων, κ.λ.π). 

Διαδικασίες έκδοσης αδειών 

Περιορισμοί του Γ.Ο.Κ 

• Να γνωρίζει βασικά στοιχεία για το 
θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγ¬ 
γέλματος και ίδρυσης συνεργείου 
αυτοκινήτου καθώς και τις διαδικασί¬ 
ες για την έκδοση των σχετικών α¬ 
δειών. 

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Κριτήρια λήψης απόφασης για ίδρυση 
συνεργείου 

Κατηγορίες συνεργείων- διάρθρωση 
τμημάτων 

Κτιριακές προδιαγραφές - διευθέτηση 
χώρων 

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(παροχή ΔΕΗ, δίκτυο αέρα, κ.λ.π) 
Εξοπλισμός με εργαλεία, όργανα, συ¬ 
σκευές και μηχανήματα 

Εξοπλισμός βοηθητικών χώρων (αποθή¬ 
κη, γραφεία, χώροι υποδοχής πελατών, 
κ.λ.π.) 

Διατάξεις και μέτρα ασφαλείας (Πυρο¬ 
σβεστικά συστήματα, εξαερισμός χώρων, 
ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασί¬ 
ας, κ.λ.π.) 

• Να περιγράφει τις κτιριακές προδια¬ 
γραφές , τον Η/Μ εξοπλισμό και τα 
ειδικά όργανα και μηχανήματα που 
απαιτούνται για τη λειτουργία ενός 
συνεργείου αυτοκινήτου. 

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Στελέχωση - ειδικότητες 

Επιλογή προσωπικού 

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμι¬ 
κού 

0 ρόλος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
(φορείς συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, σε¬ 
μινάρια κατασκευαστών, κ.λ.π.) 

• Να μπορεί να επιλέγει και να προ¬ 
γραμματίζει το προσωπικό σε ένα 
συνεργείο αυτοκινήτου 

• Να γνωρίζει τις δυνατότητες συνεχι¬ 
ζόμενης κατάρτισης 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα 
με τον κώδικα φορολογικών στοιχείων 
για το συνεργείο 

Μητρώο πελατών 

Διαχείριση αποθήκης, αναλωσίμων υλι¬ 
κών, ανταλλακτικών 

Μηχανοργάνωση, χρήση Η/Υ, επαγγελ¬ 
ματική χρήση του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 
Κοστολόγηση εργασιών 

Σύνταξη οικονομικών προσφορών, τεχνι- 
κοοικονομικών μελετών, συμβάσεων, 
κ.λ.π. 

• Να τηρεί και να συντάσσει τα οικο¬ 
νομικά στοιχεία και έγγραφα τα σχε¬ 
τικά με το συνεργείο αυτοκινήτου. 

• Να κοστολογεί υλικά και εργασίες 

• Να χρησιμοποιεί τους Η/Υ και το 
διαδίκτυο για τις επαγγελματικές του 
δραστηριότητες. 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ¬ 
ΘΕΣΙΑΣ 

Σχέσεις εργασίας (μορφές, τύποι, κ.λπ.) 
Τύποι συμβάσεων εργασίας 

Ωράρια - μισθοί - αμοιβές 

Συλλογικές συμβάσεις 

Καταγγελία σύμβασης 

Δικαιώματα μισθωτών και εργοδοτών 
Συνδικαλιστικές οργανώσεις στον κλάδο 
αυτοκινήτου 

Ασφαλιστική νομοθεσία 

Ασφαλιστικοί φορείς, 

Ασφαλιστικές εισφορές, παροχές, κ.λπ. 

• Να γνωρίζει τα στοιχεία της εργατι¬ 
κής νομοθεσίας , τις υποχρεώςεις και 
τα δικαιώματα μισθωτών και εργοδο¬ 
τών. 

• Να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματά του ως ασφαλισμένος. 

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗ¬ 
ΤΟ (θεσμικό πλαίσιο) 

I I συμβολή του αυτοκινήτου στη ρύπαν¬ 
ση του περιβάλλοντος 

Όρια εκπομπών ρίπων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Υποχρεώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 
Περιοδικοί έλεγχοι 

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων 

Διαχείριση αποβλήτων 

Ανακύκλωση εξαρτημάτων 

• Να γνωρίζει τα όρια ρύπων που επι¬ 
βάλλει η Ε.Ε. και η ελληνική νομο¬ 
θεσία . 

• Να αναφέρει τις διαδικασίες για την 
έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερί¬ 
ων. 

. · Να περιγράφει τα μέτρα και τις δια¬ 
δικασίες που έχουν σκοπό την προ¬ 
στασία του περιβάλλοντος. 
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2 ος ΚΥΚΛΟΣ-Α ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 


1. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Κύριος σκοπός της διδασκαλίας των Αγγλικών ειδικότητας στον 2ο κύκλο σπουδών 
στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής 
ικανότητας των μαθητών, έτσι ώστε, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης, 
συνεχώς διεθνοποιούμενης κοινωνίας, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με 
ακρίβεια και ευχέρεια στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις που θα 
παρουσιάζονται, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στο μελλοντικό 
επαγγελματικό τους περιβάλλον. 

Παράλληλα, η διδασκαλία της Αγγλικής έχει ως ευρύτερο παιδαγωγικό σκοπό την 
περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, δηλαδή τη διεύρυνση του 
γνωστικού τους ορίζοντα, την ανάπτυξη των πνευματικών τους ικανοτήτων, του 
συναισθηματικού τους κόσμου, των ηθικών τους αξιών και την ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ενεργειακά καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος, την κοινωνική, 
πολιτιστική και αισθητική τους καλλιέργεια. Για την εκπλήρωση του ευρύτερου 
αυτού παιδαγωγικού στόχου η διδασκαλία της Αγγλικής αποσκοπεί: 


• Στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην εμπειρία και στη γνώση. 

• Στη απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με το σύγχρονο κόσμο και τα 
επιτεύγματα της τεχνολογίας και επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα της 
ειδικότητας των μαθητών. 

• Στην απόκτηση γνώσεων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της εμπειρίας. 

• Στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των νοητικών διεργασιών που 
επιτρέπουν την έκφραση της σκέψης. 

• Στην ανάπτυξη δεκτικότητας αλλά και κριτικής στάσης απέναντι στις απόψεις, τα 

συναισθήματα, τις ηθικές αξίες των άλλων. 

• Στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης ανθρώπων που προέρχονται από 
διαφορετικό εθνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

• Στην καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας με άλλους ανθρώπους για συμμε¬ 
τοχή σε συλλογικές εργασίες. 

• Στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης που θα δώσει στους μαθητές κίνητρο για 
πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών και απόκτηση στρατηγικών αυτομάθησης. 

• Στην παροχή κινήτρων για απόκτηση βαθύτερης γνώσης, τόσο της ξένης γλώσσας, 

όσο και της μητρικής και για τη συνειδητοποίηση του ρόλου της γλώσσας ως 
κοινωνικής πράξης και ως εργαλείου γνώσης. 

• Στην απόκτηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής συνεχούς και 
συνεκτικού προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και χρήσης παραγλωσσικών 
και εξωγλωσσικών στοιχείων της επικοινωνίας, όπως χειρονομίες, εκφράσεις 
προσώπου κτλ. 
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• Στη διεύρυνση , σταθεροποίηση και εμπέδωση των γνώσεών τους στο τυπικό 
της Αγγλικής γλώσσας(λεξιλόγιο και γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα) καθώς 
και στους τρόπους γλωσσικών εκφορών διαφόρων γλωσσικονοητικών εννοιών, 
που θα τους επιτρέπουν να προβαίνουν σε λεκτικές πράξεις με επικοινωνιακή α¬ 
ξία στη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή.). 

• Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής διαφόρων ειδών 

αυθεντικού προφορικού και γραπτού λόγου. 

• Στην ανάπτυξη της δεξιότητας μεταφοράς από τη μία γλώσσα στην άλλη 
αντίστοιχων εκφράσεων και ειδικής ορολογίας. 

• Στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 
μετά το πέρας των σπουδών τους στη μελλοντική τους ζωή. * 


Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των παραπάνω σκοπών της διδασκαλίας των 
Αγγλικών ειδικότητας, πρέπει να λαμβάνονται υποψη οι πραγματικές επικοινωνιακές 
ανάγκες των μαθητών στη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή. Για το λόγο αυτό πρέπει 
να επιλέγονται μέθοδοι διδασκαλίας που θα τους εκθέτουν σε συνθήκες επικοινωνίας 
που προσομοιάζουν σε αυθεντικές μέσα από ποικίλες δραστηριότητες όπως π.χ. προ¬ 
βολή διαφανειών (είίάβε), ταινιών νίάβο τεχνικού περιεχομένου σχετιζόμενου με την 
ειδικότητά τους, διεξαγωγή του μαθήματος σε χώρους όπως τα εργαστήρια ειδικότητας 
του σχολείου τους ή η διοργάνωση επισκέψεων σε συνεργασία με τους καθηγητές 
της ειδικότητας σε επαγγελματικούς χώρους, εργοστάσια, εταιρίες κ.λ,π. έτσι ώστε να 
δίνεται η ευκαιρία μιας καλύτερης προσέγγισης της Αγγλικής γλώσσας. . 

I. 1 . Είδη προφορικού και γραπτού λόγου 

Οι μαθητές πρέπει να εκτίθενται σε αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο όπως: 

/.. Είδη προφορικού λόχου 

Σύντομα σχόλια,, διάλογοι ή τηλεφωνικές συνομιλίες επαγγελματικού 
περιεχομένου δύο ή περισσοτέρων προσώπων για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με ένα μηχάνημα, εξάρτημα, επισκευή, εκτέλεση 
εργασίας ή την πορεία μίας διαδικασίας,οδηγίες, εντολές, ανακοινώσεις, 
τηλεφωνικά ή διαφημιστικά μηνύματα, παρουσιάσεις τεχνικών 
χαρακτηριστικών νέων προϊόντων , συστημάτων και διαδικασιών 

εγκατάστασης ή επισκευής τους κ.τ.λ.. 

I I. Είδη γραπτού λόχου 

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τύπους κειμένων που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στον επαγγελματικό τους χώρο καθώς και τύπους 
κειμένων που έχουν σχέση με την τεχνολογία και την επιστήμη της 
ειδικότητάς τους ή χρησιμοποιούνται ευρέως στον επαγγελματικό τους 
χώρο, όπως : 



•ΕΚ 1020 
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Αρθρα τεχνικών περιοδικών, διαφημιστικά φυλλάδια, μικρές αγγελίες, 
τίτλους, λεζάντες, τιμοκαταλόγους και φυλλάδια με τεχνικές προδιαγραφές 
οργάνων, εξαρτημάτων ,εργαλείων, μηχανημάτων και συσκευών. 

Εγχειρίδια 

οδηγιών,συναρμολόγησης/χρήσης/λειτουργίας/επισκευής/εγκατάστασης/ 
συντήρησης συσκευών ή μηχανισμών, κανόνες ασφαλείας και οδηγίες 
προφύλαξης, επαγγελματικές επιστολές, φαξ, τηλεγραφήματα, αιτήσεις, 
βιογραφικά σημειώματα στατιστικά στοιχεία, γραφικές 
παραστάσεις,σχεδιαγράμματα. 


2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικονοητικές έννοιες 

Οι μαθητές του 2 ου κύκλου σπουδών των ΤεχνικώνΕπαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 
πρέπει να μπορούν να κατανοούν και να διατυπώνουν τις γλωσσικονοητικές έννοιες 
τις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί κατά τη διάρκεια της βασικής και γυμνασιακής τους 
εκπαίδευσης καθώς και κατά τον 1° κύκλο σπουδών τους στα ΤΕΕ αλλά και να 
εισαχθούν σε νέες έννοιες που υπαγορεύονται από τις επικοινωνιακές ανάγκες της 
μελλοντικής επαγγελματικής τους ζωής. Η έκθεση των μαθητών σε αυτές τις 
γλωσσικές εκφορές, είτε ως πρώτη παρουσίαση είτε ως διαδικασία 

επανάληψης/εμπέδωσης,θα καθορίζεται ανάλογα με τά εκάστοτε στάδια διδασκαλίας 

% 

και μάθησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές παραμέτρους των επικοινωνιακών στόχων 

(λεκτικές πράξεις ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση,θεματολογία, είδος 
♦ 

λόγου) και ανάλογα με το βαθμό γλωσσικής δυσκολίας τους. 

Χρήσεις της γλώσσας 

1. Περιβάλλον χρήσης της γλώσσας 

Οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν σε λεκτικές πράξεις και να αναπτύξουν την ικανό¬ 
τητα κατανόησης και παραγωγής αυθεντικού λόγου ώστε να μπορούν να χρησιμο¬ 
ποιούν την Αγγλική γλώσσα για ποικίλους επικοινωνιακούς σκοπούς, που θα υπηρε¬ 
τούν πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας στο επαγγελματικό τους περιβάλλον χρή¬ 
σης, όπως περιγράφονται σε γενικές γραμμές παρακάτω : 

α) Φυσικό περιβάλλον 

• Να επικοινωνήσουν με αλλοδαπούς , μέσα στα όρια του εθνικού τους χώρου ή 
με κατοίκους άλλης χώρας (τηλεφωνικά ή με αλληλογραφία) 

•Να επικοινωνήσουν με ξένους σε χώρες όπου ομιλείται η Αγγλική σαν μητρική ή 
σαν επίσημη γλώσσα. 
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•Να επικοινωνήσουν με ξένους σεχώρες όπου δεν ομιλείται η Αγγλική, 
χρησιμοποιώντας την Αγγλική ωςγλώσσα διεθνούς επικοινωνίας. 

β) Διαπροσωπικές σγέσεις συνδιαλλαγές και δραστηριότητες 

Να συνάπτουν και να διατηρούν διαπροσωπικές σχέσεις και να συμμετέχουν σε 
κοινές δραστηριότητες με άλλα άτομα, στα πλαίσια του άμεσα επαγγελματικού 
τους περιβάλλοντος, όπου θα χρειάζεται να εκφράζονται και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες πάνω σε θέματα σχετικά με: 

• τον εαυτό τους 

• τις γνώσεις και εμπειρίες τους από το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον της 
εργασίας τους, μέσα και εζω από τα όρια του εθνικού τους χώρου 
(επαγγελματικό περιβάλλον, επιστήμη, τεχνολογία, συνθήκες εργασίας, υγιεινής 
και ασφάλειας στο χώρο της δουλειάς, επαγγελματικές απολαβές ,κτλ.) 

• τις δραστηριότητες τους (επαγγελματικές σχέσεις και δραστηριότητες κ.λπ.) 

ν) Πρακτικής φύση συνδιαλλαγές 

Να ανταπεξέρχονται σε πρακτικές συνδιαλλαγές επαγγελματικής φύσης. 


2. Θεματικές περιοχές 

Προκειμένου να μπορούν οι μαθητές, χρησιμοποιώντας ως μέσο την Α)<γλική 
γλώσσα, να καλύπτουν τις τρέχουσες και μελλοντικές επικοινωνιακές τους 
ανάγκες,θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις σε θεματικές περιοχές όπως αυτές 
ορίζονται από το περιβάλλον χρήσης της γλώσσας, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Για το λόγο αυτό, το διδακτικό υλικό πρέπει να περιλαμβάνει θέματα ρεαλιστικά, 
σύγχρονα και ενδιαφέροντα, από το χώρο της τεχνολογίας των επιστημών και 
τωνεπαγγελμάτων που σχετίζεται με την ειδικότητά τους. Η θεματολογία θα πρέπει 
να διευρύνει το πεδίο γνώσεων των μαθητών, προετοιμάζοντας τους για τη 
μελλοντική επαγγελματική τους ζωή , και , να ευαισθητοποιεί σι: θέματα 
παγκόσμιας σπουδαιότητας (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος) που με τον ένα ή 
άλλο τρόπο σχετίζονται με την ειδικότητά τους και γενικότερα να συντελεί στην 
περαιτέρω πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και αισθητική τους καλλιέργεια. Η 
επιλογή"και ο βαθμός εξειδίκευσης των θεμάτων πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και η παρουσίαση, τόσο του 
γνωστικού αντικειμένου, όσο και του γλωσσικού περιεχομένου των θεμάτων θα 
πρέπει να είναι σταδιακή και να έχει ως αφετηρία τις γνώσεις στην ειδικότητά 
τους και τις κοινωνιογλωσσικές τους εμπειρίες. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια έχουν επιλεγεί οι θεματικές περιοχές που παρα¬ 
τίθενται παρακάτω και κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνονται στη θεματολογία της 
διδασκαλίας των Αγγλικών της ειδικότητας. 


Ι.ΤΗΕΟΑΚΜΕΟΗΑΝΚ: 
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• ΤΗε ίηνροιίβηεε οί ε3Γδ ίη οιιγ ενεΓγ(ΐ3γ Ιίνεδ. ΡπΛΙεπίδ Γείβίεεί ίο ίΗεπι (β.§. /οχξιΙ /ιιβίχ 
ηιηηίη§ Ιο\ν, αίν ροΙΙιιίίοη) 

> ΤΗε ηαίυΓο οΓίΗε)οΗ οί ίΗε οηγ ιηεεΗβηϊε, ίίδ ναΐυοδ 3ηι1 ΓεςιΠΓεπιεηΐδ 

> 03ΐεεΓ ορροΓίιιηίιίεδ 3η(1 \νοΓΐαη§ εοηϋίΐίοηδ 

> Αγο 3$ οί \νοι1< ίΐιε ΐεεΗηίείαη ϋεαίδ \νίίΗ βικί (Ηε ιηοδί ήηροΓίαηΙ \νοΗ( 3 είινίίί:;δ 
ρεΓίοιτηεοΙ (β.§. ίββΐιίαΐ' ο/ιβοΐα αηά ηιαίηίβηαηοβ, ίάβηίίβοαίίοη αηά ιβηιβάγ ο[[αιύία 
αηά ιηαίβηηοίίοηα ίη ο αν χγχίβιηβ 

>* ΤεεΗηίοαΙ ίαιο\ν1ε(1§ε, δίαΐΐδ αηϋ ςιΐ3ΐίίίεδ τεςυίΓε(1 
9 ΤΗε ρΓοΠΙε οί ίίιε δΐιεεεδδίΐιΐ ΙεεΗηίεώη ίη ίΗε ΐΓ3(1ε 

2. ΤΟΟί,δ, ΙΝδΤΚΙ/ΜΕΝΤδ ΑΝΙ) ΟΤΗΕΚ Εί^υίΡΜΕΝΤ 
« ΤΗε ιηοδί εοηιιηοη ννοιΤ 30ίίνϊίίεδ ρειΤοπηεϋ Ηγ ΙεοΗηίοί 3 ηδ ίη ίΗε ίΓ3ο1ε 

• ΤοοΙδ, ίηδίηπηεηίδ αικί οίΗεΓ εςυίριηεηΐ ιΐδείΐ ύγ οαν ιηβοΗαηία; (β.%. Ηαηά ΙοοΙα, 
ηικΙΐαηβίβι- 5 , ο$οάαίον$, εχΗαηχί §αχ αηαΙγ$βν$, βίο) 

9 ΤΙιβ οοηβοί ιιχβ ο/ΊοοΙχ αηά αα/β ρεαοίίοβχ (ίηχίηιοίίοηΒ) 

3.8ΑΡΕΤΥ ΑΓ ΝΥΟΚΚ 

• Μο$ί εοηιιηοη 3οεί<1εηΙδ ίη ίίιε ίΓ3(1ε βηϋ ΐΗείΓ 03 ϋδε 

• 53Γε ρΓ3είίεεδ, δ3Γείγ ρΓεε3ΐιίίοηδ 3η<1 ηεεεδδ3ΐγ δβίείγ εςυίρηιεηΐ ίη §εηεΓ 3 ΐ 3Π(1 ννίιεη 
03ΐτγίη§ ουί δρεείΓιε \νοΓΐε βείίνίίίεδ. 


4. ΤΗΕ (ΤΑΚ ΕΝΟΙΝΕ 

• 0εηεΓ3ΐ (Ιεδεπρίίοη: ίΐιηεΐίοη, δίτυοίηΓε, πΐ 3 ίη ίγρεδ (β.ξ. ρβίΓοΙ, άίβχβΐ, /οκγ- αηά ί\νο 
χίΓθ/(β βηξίηβχ, ίη Ιίηβ, ναάιαί...) 

• ΊΗε Γοιιγ δίτομε εηβίηε: (Ιεδεπρίίοη, ηΐ3ΐη ραΠδ, εοηδίηιοίίοη ηιβίεπβίδ, ορεΓ 3 ίίοη, δγδίειηδ 

• ΤΗε εγείε οΓ ορεΓβίίοη οΓ 3 ΓοιίΓ-δίτοΙίε εηβίηε: (Ιεδεπρίίοη οί ίΗε Γοιιγ δίτοΙίεδ 

• Οοηιρυΐεπδείΐ εηβίηε ιηβηββειηεηΐ: ίΗε ίυηεΐίοη οί ίΗε εΐεείτοηίε εοηίΓοΙ ιιηίί (ιηίεΓΟ- 
ρΓοεεδδΟΓ) 3ΐκ1 ίΗε δεηδΟΓδ εοηηεείείΐ ίο ίί, ίΗεΪΓ ίγρεδ 3η(1 ίΗε ίυηείίοηδ οίίΗε 

εη§ίηε ίΗεγ ηιοηίίοΓ 

• Ρεηιοναΐ, ιΐίδίηβηΐΐίηβ 3ΐκ1 τεΓιίίίηβ οΓ 3 ε3Γ εηβίηε: (Ιεδεπρίίοη οΓ ίΗε ρΓοεεϋυι ε, ηεεεδδ 3 Γγ 
ίοοίδ 3η(1 εςυίρηιεηΐ 
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. Οιεε1(ίη 8 βηά βφυδίίηβ ώε ναΐνεδ 3(1|υδΐίη 8 ώε ν 3 1νεδ Ιΐηιΐηβ: (Ιεδεπρίίοη οί ώε 
ρΐΌοεάυΓε, ηεοβδδ3Γγ ΐοοίδ 3Π(1 εςιιίρηιεηΐ 

5. δΥδΤΕΜδ ΚΕΕΑΤΕϋ ΤΟ ΕΝΟΙΝΕ’δ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ 
Α. ΡυΕΕ δΥδΤΕΜ 

• Ρυε1-3η(1-3ίΓ ιηίχϋυΓεδ &ηά ώείί είϊεεί οη ώε είίϊείεηεγ οί ώε εηβίηε 

• Οεδοπρίίοη οί ώε δγδίεηι, ίΐδ ώηείίοη αηά ππήη εοηιροηεηίδ 

• 0οηνεηΐίοη3ΐ 3ΐκ1 εΙεείΓοηίε ίΐιεί δγδίεπίδ: (Ιεδεπρίίοη, ηΐ3Ϊη ρ3Πδ, ορεπώοη, 3ί1ν3ηΐ3§εδ, 
<1ΐδ3(1ν3ηΐ3§ε8 

• ΤΗε εαώυΓείίοπ (Ιεδεπρίίοη, ίυηεΐίοη, ρβΠδ, ορεΓΗίίοη, ιηηίη ίγρεδ 

• ΕΙεείΓοηίο ίηεΐ ίη)εείίοη: ρα« 5 , ορεΓαΐίοη, ιηβΐη Ιγρεδ (β.§. οοηΐίηιιουζ. ΐηίβηηίΐΐεηΐ) 

• ΑΙΙεπΊΗΐίνε Εαείδ: Ιαηίΐδ υδεώ (Ιεδεπρίίοη οί ώε ώεΐ δγδίεπίδ υδίηβ ώειη, ώείί ορεΉίίοη, 
είίεείδ οη ώε εη§ίηε’δ είίϊείεηεγ αηεΐ ίο εηνίΓοηιηεηώΙ ροΗυίίοη 

• Α ί 3 υ1ίγ ίη}εεΙοπ ΓειηονβΙ αηά τεραίΓ / τερίβεεπιεηί ·» (Ιεδεπρίίοη οί ώε ρΓοεεόαΓε, 

ηεεεδδ3Γγ ίοοίδ 

• Αη 3 ΐγδίη§ ώε εχΗβυδί § 3 $εδ: (Ιεδεπρίίοη οί ώε ρΓοεείΙαΓε, ίηδίηιηιεηΐδ ηεεάείΐ 

• ΑφυδΙίηβ ίΗε εβώυΓείίοι·: (Ιεδεπρίίοη οί ώε ρΓοεείΙϋΓε, ίοοίδ 3ηά ίηδίηιηιεηΐδ ηεεόεά 

Β. ΙΟΝΙΤΙΟΝ δΥδΤΕΜ 

• ΤΤιε ίηηεΐίοη 3 η(1 Γηαίη εοηιροηεηίδ οί ώε δγδίεηι 

• Οοηνεηίίοηβΐ 3ηά εΐεείτοηίε ίβηίίίοη δγδίεπίδ: Ιγρεδ, ηΐ3ίη ρ3Ηδ, ορεΓ3ίίο1ί 

• ΤΗβ (ϋδίπΗιιίοΓ: ίίδ δίηιείηΓε 3η(1 ίηηεΐίοη ίη ώε ν3πουδ ίβηίίίοη δγδίεπίδ 

* 

• ΤΗε δρ 3 ί1( ρΐηβ , ρβΓίδ, ορεΓ3ίίοη 

• Οιεείίίηβ 3ηά 3(1]υδ1ίη8 ώε ίβηίίίοη ίίηιίηβ: ιεδεπρίίοη οί ώε ρΓοεεάαΓε, Ιοοίδ 3η(1 
ίηδίπιπιεηΐδ . 


6. ΕΧΗΑΙΙδΤ δΥδΤΕΜ ΑΝΩ ΕΜΙδδΙΟΝ ΟΟΝΤΚΟΕδ 
• ΤΗε εχΗ 3 υδί δγδίειη: ώηεΐίοη βηά ιηβΐη εοηιροηεηίδ 

. Αυίο εηιίδδίοηδ, ροΐΐυίβηίδ Γε1ε3δε(1 (ΗΟ, ΟΟ, Νοχ...), ίηιρβεί οη εηνΪΓοητηεηώΙ 
ροΐΐυΐίοη, ώε ηιοδί ίπιροπβηί επιίδδίοη εοηίτοί δγδίεπίδ 
• Οβίβίγίίε εοηνειίεί: (Ιεδεπρίίοη, δΐώδΐ3ηεεδ εοηώίηεά, ώηεΐίοη/βείίοη, Ιγρεδ, δεΓνίεε Ιίίε, 
(1απΐ3§εδ, ρίεεβυΐίοηδ, δβίείγ ΓεβυΙβίίοηδ ίοΓ ίίδ (1ίδροδ3ΐ 
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• Μεαδυπηβ, οΗεο!αη§ βηά τερίβειηβ ίΗε 03ί3ΐγδί: (Ιεδοπρίϊοη οί ίΗε ρι·οεε<1ιΐΓε, ίοοίδ, 
ίηδίηίΓηεηΙδ 3η<ί ποίεπυίδ υδε<1 

• ΙηδίδΙΙίηβ 3 οβίβίγίίο οοηνεΠεΓ ίο 3 οοηνεηίϊοηβΐ εη§ίηε<303Γ 

7. ΤΒΑΝδΜΙδδΙΟΝ δΥδΤΕΜ 

• Ρυηοίϊοη, §εηοΓ3ΐ (Ιεδοπρίϊοη 3Π(1 ηιβϊη οοηιροηεηΐδ οί ίΗε δγδίεπι 

• ΟυίοΗ, £€3γΗοχ 3γκΙ (ΙϊίίοΓεηΐϊβΙ: ορεκιίϊοη, ιηβϊη ίγρεδ 3Π(1 ιΗοϊγ ρ3ΐΐδ 

• ϋηνε δΗβίίδ: ίαηοΐϊοη, ηιβϊη ρβΓίδ, ίγρεδ 

• ΡουΓ ννΐιεεί <1πνε: ηΐ3ίη οοπιροηεηΐ ρβΓίδ οί ίΗε δγδίεπι 

• Κερίβοίηβ ίΗε ίποίϊοη ρΙβίε: (Ιεδοπρίϊοη οί ίΗε ρΓΟοεόυίε 

8. δϋδΡΕΝδΙΟΝ ΑΝϋ δΤΕΕΚΙΝΟ δΥδΤΕΜ 

• ΟεηεΓ3ΐ (Ιεδοπρίϊοη: ίυηοίϊοη, ίγρεδ 3η(1 ηιβϊη οοιηροηεηίδ οί ίΗε δγδίεπι 

• \νΐιεε1 3 ΐί§ηηιεηΐ: (Ιεδοπρίϊοη οί ίΗε ρΓοοεάυΓε, ίοοίδ 3η(1 ίηδίηιηιεηΐδ ηεεάεά 

• ΤγΓΟδ: ίυηοίϊοη, ίγρεδ, ρΓεδδυίε οοηίτοί, Ηβίβηοϊηβ 

9. ΒΚΑΚΙΝΟ δΥδΤΕΜ 

Ρυηοίϊοη, §εηεΓ 3 ΐ (Ιεδοπρίϊοη 3η<1 ηΐ3Ϊη οοηιροηεηίδ οί ίΗε δγδίεπι 

• Τγρεδ οί ΗΓβΗεδ (β.§. ώιιιη αηά άίχε ύηιΐίβ): ορεΓ3ίϊοη 3η(1 ηιβϊη ρ3Πδ 

• ΑηΙϊ-ΙοοΙί ΗΓ3ΐ(ϊη§ δγδίεπι (ΑΒδ): ίυηοίϊοη 3η(1 ρ3Γίδ 

• Β1εε(1ίη§: (Ιεδοπρίϊοη οί ίΗε ρΓοοείΙυΓο, ηεοεδδβΓγ εςυϊρπιεηΐ 

10. ΕϋΒΚΙΟΑΤΙΟΝ δΥδΤΕΜ 

• ΟεηοΓ3ΐ (Ιεδοπρίϊοη οί ίΗε δγδίεπι: ίυηοίϊοη 3η(Ι ηιβϊη ρβΓίδ 

• ΕυΗπο3ηίδ: Ηϊηάδ, οοηιροδϊΐϊοη, ρΓορειίϊεδ, υδεδ, ίΗεΪΓ (Ιϊδροδβΐ 3η(1 εηνΪΓοηπιοηΐυΙ ροΐΐυίϊοη 

11. (ΓΟΟΕΙΝΟ δΥδΤΕΜ 

• ΟεηεΓ 3 ΐ (Ιεδοπρίϊοη: ίυηοίϊοη 3η(1 ηιβϊη ρβΓίδ 

• ΑΪΓ-οοοΙείΙ 3Π(1 \νβίεΓ-οοοΙε(1 εηβϊηεδ: οΗβΓβοίεπδίϊοδ, 3(1ν3ηΐ3§εδ, (1ϊδ3(Ιν3ηί3§ε$ 

• ΑηίϊίΓοεζεΓδ υδεά 3η(1 ίΗεΪΓ ρΓορεΠίοδ 

• ΒερΙβοϊη§ ίΗε γ3(1Ϊ31ογ ΐΗεπηοδίβΙ. ϋεδοπρίϊοη οί ίΗε ρΓοοεάϋΓε, ηεοεβδβΓγ ίοοίδ. 
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η. ΕΙ,ΕΓΤΚΚΓΛΙ. 5Υ5ΤΕΜ 

• ΟοηοΓαΙ άεδοπρίίοη: Γυηώϊοη, ορεΓώίοη αηιΐ ίΗο ηιαϊη οοιηροηεηΐδ οί ίΗε δγδίετη (Ε»α«εΓγ, 
α!ΐεπΐίΐ(0Γ, δίαιΙεΓ γποΙογ) 

δγδίεηΐδ Γογ (Γιε δ 3 ίεΙγ 3ΐκ1 οογπΓογΙ οί ίΗε ιΐπνετ 3ηι1 ρ 3 δδεη§εεδ 
δγδίειπδ 3§3ίηδΐ 03Γ ΐΗεΛ 

13. (ΓΗΑδδΙδ ΑΝϋΡΙΤΤΙΝΟδ 

(ϊεηεΓαΙ ιίεδεπρίίοη: σωίεππίδ ιΐδει!, ιη3ΐη ρ3Π$ 


3. Λεκτικές πράξεις, στόχοι 

Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να 
προβαίνουν στις λεκτικές πράξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε κάθε περιγραφή 
λεκτικής πράξης παρατίθενται τρόποι γλωσσικής εκφοράς της με παραδείγματα 
γλωσσικών εκφράσεων, και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Οι λεκτικές πράξεις 
που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη γνωστές στους μαθητές τόσο από το Γυμνάσιο 
όσο και από τον 1° κύκλο σπουδών τους στα Τ.Ε.Ε. . Η παράθεση τους εδώ. τόσο με τις 
ήδη γνωστές στους μαθητές γλωσσικές τους εκφορές, όσο και, πολύ πιθανόν, με νέες, 

αποσκοπεί: 

α) στην επανάληψη/εμπέδωση βασικών γλωσσικών φαινομένων με τα οποία εκφερεται 
μια ήδη διδαγμένη λεκτική πράξη 

β) στην παρουσίαση μη διδαγμένων γλωσσικών εκφορών μιας ήδη γνωστής λεκτικής 
πράξης, είτε εναλλακτικών, είτε γλωσσικά πολυπλοκότερων, είτε περισσότερο 
εξειδικευμένων θεματικά. 

Η σ ε φά παρουσίασης των λεκτικών πράξεων πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με 
όλες τις παραμέτρους των μαθησιακών και επικοινωνιακών στόχων, δηλαδή την 
επικόινωνιακή περίσταση, τη θεματολογία, το είδος του λόγου και το βαθμό 
γλωσσικής δυσκολίας. Ο βαθμός γλωσσικής δυσκολίας καθορίζεται ανάλογα με το 
γνωστικό επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών καθώς και τα εκάστοτε στάδια 
διδασκαλίας και μάθησης. Πρέπει, ωστόσο, να δίνεται έμφαση σε στοιχεία της 
γλώσσας, τα οποία απαντώνται με μεγάλη συχνότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο 
τεχνικού και επαγγελματικού περιεχομένου, όπως οι χρόνοι των ρημάτων (νεΛ 
ΐεηδοδ), η παθητική φωνή των ρημάτων (ρ3δδίνε νοίοε), ο υποθετικός λόγος 
(οοηάίΙίοΓωΙδ), ο πλάγιος λόγος (ΓεροΠεά δρεεεΗ),το απαρέμφατο που δηλώνει 
σκοπό (ρυτροδβ ίηΠηίΐΐνε), το γερούνδιο (§εηιη(1), κ.τ.λ. 
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ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΝ 2° ΚΥ¬ 
ΚΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚ¬ 


ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 





/. Να κάνουν προσόιοριστικές ερωτήσεις και \νΐιο, ννΐιϊοΐι, οηο/οηοδ, ννΐιοδο, 


απαντούν ανάλογα. 

Να ζητούν και να δίνουν πληροφορίες για 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες προσώπων 
και αντικειμένων π.χ. τις 
γνώσεις και εμπειρίες τους, (όπως 
περιγραφή 

προσωπικότητας, εκπαίδευση, τυπικά 
προσόντα, επαγγελματική εμττειρία 
εμπειρίες, συνήθειες 
, προέλευση, τεχνικές προδιαγραφές 
μηχανημάτων κ.τ.λ.) και να ζητούν 
παρόμοιεςπληροφορίες από άλλα πρόσωπα. 


νν1ΐ3ί/νν1ΐ0Γε/νν1ιεη(εχ30ΐ1γ)..?”\ν1ιαΐ Κίηεΐ /δοπ 
οΓ?, 1ιο\ν , ε.Ι.ε. 


Το βε, Ιο Ιιανε §οΐ, ροδδεδδίνε αφ.,ροΓδοηαΙ 
ρΓοηοιιη$, 5. ΡΓεδοηΙ, 8. Ραδί, δ. ΡΓΟδοηΙ ΡεΓ- 
ΓεεΙ, ΡΓΟδεηί ΡειΤεεΙ βοηΐίηιιοιίδ, ιμιεδίίοη 
ννοπίδ, αίΙνεΛδ οΓηιαηηεΓ, ίμιαίίΐαΐίνε 3(1)., 
ε.Ι.ε. ΐΐ ίδ Γγογπ..., \ν!ιαΙ ηιαίίο ίδ ίΙ? “οχρεπ- 
εηεείΐ/δρεείαΐϊδείΐ/ Ωιιεηί ίη...”, “§οο<1 α£...”, 
“ίΐεαΐ ννίΐΐι...”, Ύεδροηδίβίε Γογ..”, “ίη ε1ΐ3Γ§ο 
οΓ..”, “Ιοο/εηοιίβΐι”, ρΓεροδίΐίοηδ οΓ ρΐαεε, αεί- 
νεΓίΐδ οΓ ρΐαοε, ε.Ι.ε. 


3. Να κατανοούν και να διατυπώνουν 
ορισμούς, νόμους και αρχές "... 
τεχνικής ή επιστημονικής φύσης 


4. Να εκφράζουν σχέσεις κτήσης/ιδιοκτησιας 


5.. Να αξιολογούν τις ιδιότητες και τα 
ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά αντικειμένων, 
υλικών, χώρων , μηχανισμών, καταστάσεων, 


II Ιΐιε.. ,ννίιίεΐι /Ιΐιαί.,,ΐί ίδ οαΐΐοϋ/ 
ηαπιε(1/ΓεΓεΓΓε(1 Ιο αδ/ΩεΓίηοίΙ 35.., δίηιΐε ρΓε- 
δεηί/ραδί ρ3δδίνε 


Ροδδεδδίνε αφεοΐίνοδ, ροδδεδδίνε ρΓοηοιιηδ, 
ροδδεδδίνε 0350, Ιο ροδδεδδ , (ο ο\νη, Ιο Ιιανε 
(§οΙ), ο\νηεΓ, οννηεΓδΙιίρ 

(^ιιαηΐίΐαΐίνε/ςιιαίίΐαΐίνε αφεείίνεδ, 

* 

Ιοο/οηοιι§1ι, οοιπραΓ3ΐίνε αηϋ δΐιρεΓίαΐίνε (1ε- 
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υλικών, χώρων, μηχανισμών, καταστάσεων, 
κ.τ.λ. 

βΓββδ οί 3(1}60ΐίν€5/ βοΙνεΛδ, 38..3$/ ΠΟί 

80...38.., ΟΟΠΐρ3Γ6(1 10.., Γ3ΐΗβΓ +3(1). , “I €$ΙΪ- 

Πΐ3ίε ΐΗβΙ ...”, ...3Ο...610. 

6. Να περιγράφουν ομοιότητες και διαφορές 
προσώπων, αντικειμένων καί καταστάσεων 

II 15 (ΐΗε) 53ΓΠ6 38... (ΙίίίεΓεηΐ ίτοιη.., 1οο1<3 

ΙΠίε, 3ΐΠ(ε, “ιΗογο «δ 3 (ΙίίίεΓεηεε βεί\νεεη 

...”, δίιηΠ3Γ/δΪΓηΐΐ3Γΐγ/ δίπιίίβηΐίεδ.., 

ΒοΐΗ...3η(1..., εΐε. 

7. Να ζητούν και να δίνουν πληροφορίες 
σχετικά. 

με την ποσότητα και την ποιότητα 
αντικειμένων, υλικών, μηχανημάτων κ.τ.λ. 

()ιΐ3η1ίΐ3ΐίνε/ ςιιαίίΐβΐίνε 3<1)εοΐίνε5 , 

Ιοο/εηου§Η, Κο\ν ΓηυεΗ, Ιιονν Γηβηγ, (3) 1οΙ(δ) 
οί, ρΐεηΐγ οί, δοιτιε, 3ηγ, ηο, 3 ίε\ν/1ί«1ε 

8 ..Να περιγράφουν τη λειτουργία, τη δομή, τη 
σύνθεση ή τα μέρη μιας συσκευής, ή ενός 
συστήματος 

ΤΗε ΟοιηροηεηΙδ/βοοεδδοηεδ/ηηίίδ οί..., “ίί 
ορεΓ3ίεδ”, ίη ορεΓβίίοη, “ίΐ$ ρεΓίοπτιπηοε/ πΐ3ίη 
ήιηεΐίοη ϊδ...”, βάνεΛδ οί ηιβηηεΓ, δΐηιρίε 

ΡΓεδεηΙ, δ. ΡΓεδεηΙ Ρβδδίνε, Μοίΐβΐ Ρ3δδίνε, 

ίηείικίεά ϊη..., ϊη ΐΗε ίοπη οί. .., ρΓοάαεεοΙ/ 
ηΐ3ηυί30ΐυΓε(1 βγ.. ., “...ϊδ 3<1)υδΐε(1/ εοηηεείεό 

Ιο ...”, εΐε. 

9. Να περιγράφουν τις εφαρμογές, τη χρήση ή 
χρησιμότητα και λειτουργία εργασιών ή 
οργάνων μέτρησης,μηχανισμών ή 
εξαρτημάτων 

ΡΓεδεηΙ Αείϊνε/Ρβδδίνε, Μοάβΐ Ραδδίνε, ΐδ 
(ηδεά)Ιο/ίθΓ+ηουη/βεηιη(1, “...ίδ 3ρρ1ίε<1 ίη...”, 
“.. .ίδ (1εδί§ηε(1/ ρΓ0^Γ3πιηιει!/ ϊηίεηάεά Ιο. . , 

6οΛ...3η(1..., νεΛ ρ1ΐΓ3δεδ3δ 3(1]εείίνε, 

10. Να περιγράφουν τη δομή, ή τη σύνθεση 
ενός αντικειμένου ή υλικού καθώς και 
τα μέρη, τις ιδιότητες, τη χρήση, τη 
λειτουργία ενός αντικειμένου, μηχανισμού 
ή συσκευής ευρείας χρήσης. 

Ιδ ηΐ 3 ( 1 ε οί, ϊδ οοπιροδεά 6γ, εοηδίδΐ οί, εοη- 

Ι3ίη, εοηίεηΐ, ςηβΙϊΐΗΐίνε 3<1)εοΐίνεδ, “ίδ ρ&Π 
οΓ’ Ιο Ηανε (§οΙ), ίί εβη, Ι)γ + βεηιηά, ίί ορεΓ- 
3ίεδ , ΐΐδ ρεΓίοπη3ηεε/ ηιβίη ίυηεΐίοη ίδ..., 3(1- 
νεΛδ οί ηιβηηεΓ, δΐηιρίε ΡΓεδεηΙ Ρ3δ- 
δίνε/ΑεΙίνε, ΜοάβΙ Ρ3δδίνε, ίί ίηείικίεδ, ίη ΐΗε_ 
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Γοπυ οί, ΐδ $1ΐΐΐ3&1ε ίθΓ, είε. 

11. Να περιγράφουν τις μεθόδους ή τα μέσα με 
τα οποία γίνεται κάτι 

\νϊΐΗ, βγ + §εηιη<1, ννΐίΗ ίΗε Ηεΐρ οί, ίη Ιΐιΐβ 

\ν3γ, ΐη 3\νβγ ΐΗηί..., ιΗγοιι§Η , νΐ3, ραιροδε 

ΐηίιηΐΐΐνε , είε. 

12. Να περιγράφουν τα διάφορα στάδια μιας 
διαδικασίας, τεχνικής, ή 

επαγγελματικής φύσης, π.χ. η κατασκευή, 
συναρμολόγηση,συντήρηση, εγκατάσταση ή 
επισκευή ενός μηχανήματος ή συσκευής, 
γενική περιγραφή συστήματος κ.τ.λ. 

ΡΓεδεηί Αείΐνε- Ρβδδΐνε, Μο<ΐ3ΐ Ρ3δδίνε, ΡΓε- 

δεηί ΡεΓίεεί, Αείΐνε/ Ρ3δδίνε Ρ3Γίΐεΐρ1εδ 3δ 

Οβϋδε δΐιβδίΐΐυίεδ , βείοΓε/ 3ίίεΓ, +§επιη(1/ 

ηοιιη ίΗε ΓΐΓδΙ/δεεοικΙ/ηεχΙ/1351 δίερ ΐδ..., 

ηεχί/ίϊΐΓΐΗεΓ δίερ.., βρ3Γί Γγογπ, ΗιΠΗεπηοΓε, ΐη 

3(1ί1ίΙΐοη ίο..., είε. 

13. Να εκφράζουν μαθηματικές έννοιες όπως 
απόσταση, διαστάσεις 

αντικείμενων, ισότητα, ανισότητα, αναλογία, 
επί τοις εκατό πράξεις ακεραίων και 
δεκαδικών και μονάδες μέτρησης για τον 
υπολογισμό π.χ. διαστάσεων, 
ισχύος,απόδοσης μηχανημάτων ή κόστους 
ειδών. 

Εςυβίδ, ...ΐδ εςιιβΐ ίο..., ρΓοροΓίΐοη , 

ρΐϋδ/ηιΐηυδ/ηιυΐΐΐρΐΐείΐ Ηγ/ (ϋνΐάεά Ηγ, ίΗε ίοίβΐ 

ΐδ ..., (Ιεεΐηιβΐ ηιιηιΗεΓδ, ίΓ3εΙΐοηδ, ροννεΓδ, 

ιιηΐίδ οί ηιε3δυΓεηιεηΙ (ΙΐίΓε, ηιΐΐΐΐΐΐίτε, ρίηί, 

ροηηίΐ, οιιηεε, Ιαίο, £Γ 3 πι, ίοη, ειιΗΐε ΓηείΓε, 

εβί., Κνν,ΤΚ., ε.ί.ε.), ΐί εοδίδ..., ίΗε ρπεε ΐδ.../ 

ρποεά 3ί..ειητεηεγ, είε. 

• 

14 . Να σχολιάζουν δεδομένα χρησιμοποιώντας 
στατιστικά στοιχεία. 

δΐχ ΐη (ουί οί) ίεη, ....ΓερΓεδεηίδ/ δΐ3η(1δ ίθΓ..., 

ίεη ρεΓεεηί, 3 ρεΓεεηί3§ε(δΗ3Γε) οί.., είε. 

15. .Να π.χ. αναφέρονται σε χρονικά 
περιθώρια εκτέλεσης ενεργειών, να 
περιγράφουν τη διάρκεια 
ενεργειών, γεγονότων και καταστάσεων που 
αφορούν στο παρόν και στο παρελθόν, να 
ζητούν και να δίνουν πληροφορίες σχετικά 
με γεγονότα που αφορούν στο παρελθόν στο 
παρόν και στο μέλλον, όπως χρονική στιγμή, 
διάρκεια,αλληλουχία, κ.τ.λ. 

“Ηο>ν 1οη§...”, ννΗεη , δΐιηρίε ΡΓεδεηί ΡεΓ- 

Γεεί, ΡΓεδεηί ΡεΓίεεί Οοηίΐηυουδ, ίοΓ/δΐηεε, 

δΐηιρίε ΡιιΙιίΓε, ΡυίιίΓε Οοηΐΐηιιοιίδ, ΡυίιίΓε 

ΡεΓίεεί 
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16. .Να περιγράφουν την αλληλουχία 
ενεργειών, 

γεγονότων ή καταστάσεων που αφορούν στο 
παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. 

ΑΛετ/ βείοτε ,δίτηρίε Ρ3δΙ/ Ραδί Ρετίεεί, αΛετ/ 

βείοτε + δίϊπρίε ΡτεδεηΙ (3ε- 

1ίνε/ρ3δδίνε)δΐιηρ1ε ΡτεδεηΙ ρετίεοί (3ε- 

Ιίνε/ραδδίνε), ΡτεδεηΙ ΟοηΙίηυουδ, ΡβδΙ Οοη- 

Ιϊηηουδ, ΡτεδεηΙ Ρετίεεί Οοηΐίηυουδ, δίιηρίε 

Ρυίυτε , Ρυϋιιτε ΟοηΙίηιιουδ 

17. .Να μπορούν να διατυπώνουν έννοιες 
αντίθεσης 

και να παραθέτουν αντικρουόμενες 
πληροφορίες. 

ΒυΙ, Αοιι§Η, ννΗετεαδ, (ΙεδρίΙε, ίη δρίΐε οί Αε 

ίβεί..., οη Αε οηε (ο Αετ) Ηαηά..., οη Αε εοη- 

Ιτατγ, εοηΐταδίεά Ιο εΐε. 

18. Να μπορούν να αιτιολογούν τα 
αποτελέσματα μιας ενέργειας 

Οδΐΐδεά βγ , βεεβιίδε (οί) ,ίοτ Αίδ τεβδοη, άυε 

Ιο , οη βεεουηί οί Αε ίβεί, δίηεε, 3δ 1 31 ΟοηΑ- 
Ιίοηβΐ, 3 Γ<1 εοηΑΐίοηβΙ. 

19. Να εξηγούν τους σκοπούς και τα 
αποτελέσματα μιας ενέργειας, γεγονότος, 
διαδικασίας ή κατάστασης 

Το, δο ΑβΙ, δο 3δ Ιο, Αε ρυτροδε οί.. .ίδ.., Αε 

βίτη ίδ, βίτηεά Ιο, 3δ 3 τεδυΐΐ, ...τεδίΑδ ίη..., 3δ 

3 εοηδεςυεηεε, οοηδεςιιεηίΐγ 

20.. Να περιγράφουν τις αιτίες και τα 
αποτελέσματα μιας ενέργειας ή ενός 
γεγονότος, ή κατάστασης. 

\νΗγ, βεοβιίδε , Αίδ ίδ ννΗγ, 6εε3ΐι$ε οί, “Αε 

εβιίδε (δ) οί.. .3τε...”, 3δ 3 τεδηΐΐ, “Ιΐιε τεδΐΑ(δ) 

ίδ/ 3τε...”, 1 5 ' εοηΑίίοηβΙ 

21. Να ζητούν να πληροφορηθούν, αλλά και να 
περιγράφουν μεθόδους και μέσα για την 
επίτευξη ενός στόχου. 

Βγ τηεβηδ οί ...νίβ, ΡτεδεηΙ Ρ3$δίνε , ννίΑ, βγ 

+ βεπιηϋ, ννίΑ Αε Ηεΐρ οί..., ίη Αίδ \νβγ , ίη 

3 \ν 3 γ Ααί..., Ατοη§Η, ρυτροδε ίηίίηίΐίνε , εΐε. 

22. Να κάνουν υποθέσεις που αφορούν στο 
παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον 

Οοηοΐίΐίοηαΐδ (I* 1 , 2 η ‘ , , βηά 3 Γϋ Ιγρε,), δΐιρροδε 

Αβί... 

— . - -- -- ' ... . ... ' ' -·Π--Π·' 

23. Να προβλέπουν και να συνάγουν 

συμπεράσματα βασιζόμενοι σε ενδείξεις. 

Μοάβίδ (τηβγ/ τηίβΗί/ εοιιΐοΐ/ τηιΐδί/ ε3η’ 
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συμπεράσματα βασιζόμενοι σε ενδείξεις. 

ί)+ΡΓ€$εηί ίηίϊηίΐίνε/ Ρ3δΙ ίηίΐηίΐίνε, ΐΗιΐδ, “\νε 

εοηοΐυάεοί ΐΗβί...”, ΡυίιίΓε οοηΐίηυουδ, ΡυϋυΓε 

ρβδδίνε, “ίΐ ίδ εδίίιτΐ3ΐε(1/ εχρεείείΐ ΐΗβΐ..Ρα- 

ίιίΓε ρεΓίεοί “ ΐ( ίδ οβνίοιίδ ιΗβί..” 

24. Να εκφράζουν τους όρους ή τις 
προϋποθέσεις 

για μια ενέργεια, γεγονός ή κατάσταση. 

ΟοΓκΙϊΙϊοηαΙδ (1 $ι , 2 η<1 , 3ΐκ1 3 Γ<1 ίγρε), ρΐΌνίάεά 

Ιΐΐ3{, οη οοικϋΐίοη ΐΗηί, οη ΐΗε Ιειτη Ιΐΐ3ΐ. 

25. Να εκφράζουν συμφωνία ή διαφωνία με 
έντονο,άμεσο ή έμμεσο, επίσημο ή 
ανεπίσημο τρόπο 

Ιηύεεΰ, εχαοΐΐγ “I δίΓοη^Ιγ <ϋδ3§ιεε 

(\νίΐΗ/ΐΗ3ί)···’\ “Βγ 311 Γηε3ηδ”, “ηο \ν3γ”, “βΒ- 

δοΐυΐεΐγ”, “5ο, (Ιο 1/1 (Ιοη’ΐ εί(ΗεΓ/ΝείΐΗεΓ (Ιο 

I”, “Υοιι ιτογ 5ε πβΗί, ΒιιΙ..“ΐΗβΐ’δ 

ΗβΗΐ/εοιτεοί, I 3£Γεε/(1ο ηοΐ 3§Γεε/ (ϋδ3§Γοε, 

“οΓ εουΓδε/ εειίβΐηΐγ (ηοΐ)”, “ I Βείίενε / ΐΗίηΙί 

δο”, “ I βείίενε ηο”, “ I ϋοη’Ι ΐΗίηΚ δο”, Υεδ / 

Νο + δΗοΠ βηδχνεΓ, εΐο. 

26. Να εκφράζουν πιθανότητα. 

ΡειΉβρδ, ιηβγβε, πΐ3γ, ηιί§Ηΐ, εβη, οονιΐϋ, ροδ- 

δίβΐγ, ίΐ ίδ ροδδίΒΙε, ίΐ ίδ ΙίΚεΙγ , ΓίΓδΙ οοικίί- 

Ιίοηβΐ (ίΓ + ρΓεδεηΐ...πιοιΐ3ΐ) 

27.Να εκφράζουν βαθμούς βεβαιότητας ή 
αβεβαιότητας. 

Ροδδί51ε/ροδδί51γ, ίιηροδδίΒΙε/ ίιηροδδίΒΙγ, 

“Ι’ηι ηοΐ /ςιιίΐε οειίαίη /δΐίΓε”, 

“5υΓε/οειΐ3ίη1γ/οί εοιίΓδε/ηο (ΙοιιΒΓ, “I 

Ιΐιίηΐί/δΐιρροδε/ υη<1εΓδΐ3η(1/1σ)0\ν ίΗ3ΐ...”, “I 

ϋοη’Ι Κηο\ν ίΓείο., (ιιη)ΗΙ(εΙγ, (πιοδί) 

ρΓθ5351ε/ρΓθ5351γ. 

28, Να εκφράζουν αναγκαιότητα ή μη. 

1( ίδ (ηοΐ) ηεεεδδβΓγ, I ηεεοί/ (ΙοηΊ ηεεά, ηεε<1 

ηοί, ιπαδί, ίΐ ίδ ίηιροιΐ3ηί, ...ίδ ηεεάεά, ίΐ ηεεάδ 
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+§εηιηά 

29. Να αναμεταδίδουν οδηγίες, πληροφορίες 
που ακούν ή διαβάζουν, σχόλια, κ.τ.λ.. 
συνοπτικά ή λεπτομερώς, επακριβώς ή με 
δικά τους λόγια 

ΚεροΓίεό δρεεοΗ :5ΐπιιι1ΐ3ηεοιΐδ τεροτί (Ηε 

53 γ 5 ίΗ 3 ί.. .είε.), τεροΛίηβ νετΗδ, Γεροπΐη§ 
ΐηδίηιείΐοηδ (Ηε δ3γδ / δ3ΐ<3 ίο...), τεροΓίεά 
ςιιεδίίοηδ, πυρετβΐίνε, τεροτίΐηβ νετΗδ. 

30 .Να περιγράφουν ικανότητες, δεξιότητες ή 
αδυναμίες, καθώς και τα προσόντα τους. . 

(ϊη) 3 Ηί 1 ί(γ, (ίη) 03ρ3Η1ε ίο, ςιιβίΐίΐειΐ, 
ςιΐ 3 ΐΐίϊθ 3 ίΐοηδ, δίαΐίειΐ, εχρεπεηοεό, ςυβίΐίίειΐ, 
Ο3π/ο3η’1/ε3ηηοί, εουΙιΙ/εουΙόηΊ , (ιιη)3Η1ε ίο 

31. Να εκφράζουν υποχρέωση (ηθική ή 
τυπική). 

Μυδί(ηοί), (όοη’ί) Ηβνε ίο , δΗουΙό (ηοί), 

εοιτιρυΙδΟΓγ, οΗΗ^ίίοη, οΗΙΐβΒίοτγ 

32.Να ζητούν την άδεια για να κάνουν κάτι., 
να δίνουν άδεια για να γίνει ή να 
απαγορεύουν κάτι. 

Ιί ΐδ ρΓοΗϊΗίίειΙ, 'Όο γοιι Γηϊη<1 τηε ίί.όο 
γοιι Γηΐη<3 +^001(1, “Ρ1ε3δε όο!”, είε. 

33.Να εκφράζουν αναγκαιότητα ή μη. 

Ιί ίδ εδδεηίΪ 3 ΐ ίο... ΐδ Γεςιιΐτεοί, ΐί ΐδ ηοί ηεεεδ- 
δ 3 τγ, I ηεεό /ιΐοη’ί ηεεά, ηεεό ηοί, ιηιΐδί, ΐί ΐδ 
ΐηιροΓΐ3ηΐ, ΐδ ηεεόεά, ΐί ηεεόδ +£εηιη<1 

34. Να εκφράζουν τις προθέσεις τους 

“I 3 γπ βΗοιιΙ ίο .. ./βοΐηβ ίο..“1 3Γη ρΐ3ηηΐη§ 

ίο..“.. .ΐηίεηό ίο..“ΐί ΐδ (βηιοηβ) ιηγ ΐη- 

Ιεηίΐοηδ(δ) ίο...” 

35..Να εκφράζουν συναισθήματα, π.χ. 
ικανοποίηση, δυσαρέσκεια, ανησυχία, 
απογοήτευση, έκπληξη, ενδιαφέρον,, 
ενόχληση, με διάφορους τρόπους (με ένταση 
ή μη, άμεσα ή έμμεσα, επίσημα ή ανεπίσημα, 
κ.τ.λ.). 

“ I Γεεί ιηΐδεΓ3Η1ε!”, “ΤΗΐδ ΐδ (ηοί) ννΗ3ί I Ηβό 

ίη ηιίηίΐ!”, “I άοη’ί εβτε!”, “ ...ίο ιηγ όΐδβρ- 

ροΐηίηιεηΐ...”, “ν/Η3ί 3 δΗβηιε!”, “I 3ΐη νετγ 

§Γ3ίείυ1 ίο...”, Γογ+ §εηιη(1, Ηε 
ρ!ε3δε<1/άε1Ϊ£Ηΐε<ί/((1ΐδ)δ3ίίδΓιε(Ι (ννΐίΗ)/ δΐΐΓ- 
ρπδεά^ίΛνΐίΗΥννοΓηεάίβΗουΐνβίτβΐίΚοίΥίπΕβί 
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εηεϋ (3βουΙ)/ίηΐ£Γ6$ΐε<1 (ίη)/ §Γ3ΐείυ1(ΐο),”Ηο\ν 

ίη1ει·ε$ΐιηβ (Ηοπηβ)!”, “I Ηορε/ΙεΓδ Ηορε 

Ιΐΐ 3 (.../Ι Ηορε, ηοΓ, “ΤΗβηΚ γου νει-γ ηιυεΗ”, 

“ΐΓδ νεΓγ Ηΐηί1(ηΐοο)οΓ γου..”. 

36. Να εκφράζουν αμφιβολία και δυσπιστία 

“I Η 3 νε ηιγ άουΗΐδ”, “Ηε ίδ ηοΐ ίΗε ρεΓδοη Ιο 

ννΐιο γου οαη εηΐηΐδΐ..εΐο 

37.Να απολογούνται και να εκφράζουν τη 
λύπη 

τους για κάτι προφορικά ή γραπτά, επίσημα ή 
ανεπίσημα και να δέχονται απολογίες τρίτων 

“Ι( <1ο) 3ρο1θ£ΐδε Γογ..“Ρ ίεβδε , 3οεερΐ ηιγ 

3ρο1ο§ίεδ”, τε^ΓεΙ ΐΗ3ΐ.../βεπιηί1, “I δΗουΙάηΊ 

Ηβνε..3"* οοη(1ί1ΐοη3ΐ 

38..Να επαινούν και να συγχαίρουν 

“Οοοίϋ”, “Εχεείΐεηί!”, “ΡεΓίεοί!”, “Υ/εΙΙ 

ϋοηε!”, “€οη§Γ3ΐυΐ3ΐΐοηδ οη...” 

39. Να επιδοκιμάζουν και να αποδοκιμάζουν 

ΑρρΓονε/ίϋδδβρΓονε οΓ... “I εχρΓεδδ ιηγ 

((1ΐδ)3ρΓον3ΐ ...”, “Εχεείΐεηΐ!”, “Οοοίϋ”, “Νοί 

Η3(1!”, “Τοο Η3<ϋ”, “\¥ε11 ίΐοηε!” 

40..Να κάνουν κριτική και αυτοκριτική 

\νϊδΗ+ Η3ί1+ρ.ρ3Γΐΐοίρ1ε , δΗουΙά/δΗουΙάη’Ι 

1ΐ3νε, 3 Γ<1 οοηάίΐϊοηβΐ 

41..Να κατηγορούν και να επιρρίπτουν ευθύνες 
αλλά και να παραδέχονται τα λάθη ή τις 
παραλείψεις τους. 

“I Ηΐβπιε...”, “ I Ηΐ3Γηε Γηγδείί”, ...τεδροηδΐΠΙε 

Γογ. .ρυΐ ΙΗε Ηΐ3ΐτιε οη..“I 3οειΐδε ΐί’δ 

ιηγ./γουΓ ηιϊδίβΙίε/ΓυυΙΙ εΐε. 

42..Να εκφράζουν παράπονα ή διαμαρτυρίες 

“ I δίΓοη^Ιγ ρΓΟίεδΙ 3§3Ϊηδί...”, “γου δΐιουΐίΐ 

Ηβνε.,.Ηυί...”, “I οοιηρίβίη...”, “I Ηβνε δΟΓηε 

οοηιρΐ3ΐη1δ Ιο ηιβΚε..”. 
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43 Να υπενθυμίζουν σε κάποιον κάτι και να 
θυμούνται κάτι. 

“ΚεηιεηιβεΓ (ϋοη’ί ΓοίβεΙ) ίο...”, “I Γειηεηι- 

βοΓ ΐΐΐίΐΐ..“ίί Γοηιΐηοϊδ πιο οΓ. 

4-{.Να ζητούν από κάποιον κάτι ή να 
νποβά/Λονν 
ένα επίσημο αίτημα. 

ν/ου1(1 γου ηιίικί + βοηηκΐ, “ννουΙ<3 γου 5ε 50 

Κίη<3 35 ίο ...” “I \νουΙ(1βε £Γ3ίείυ1, ίίγου 

εουΐίΐ..“I ν/ου1(1 3ρρΓθθί3ίε..“γου 

3Γε Ιαηάΐγ Γεςυεδίείΐ..ρίεβδε + ίπιρεΓ3ΐίνο, 

“ΟουΙίΙΛνουΜ γου, ρ1ε3δε...?”, “Ι’(1 Με ίο..”, 

“ \Υου1(1 γου πιίη<3?” 

45. Να προσφέρονται ή να αρνούνται να 
κάνουν κάτι και να αποδέχονται ή να 
απορρίπτουν την προσφορά τρίτων. 

“Μβγ I Ηεΐρ γου?”, “Ηονν ε 3 η I Ηεΐρ γου?”, 

“λνου1<3 γου Με ιυε ίο ..Τ', “5Ηα111..?”, “Γηι 

3ίτ3ί<3 ,1 εβηΤ’, “Τΐιαί ννου1<3 1>ε νεΓγ ηίεε οί 

γου”, “I 3ηι \νί11ίη§...”, είε. 

46. Να δίνουν και να δέχονται οδηγίες και 
εντολές 

“ΟΗεεΙί ίο δεε , ΐΓ“ζεΓο” εοη<3ίΐίοη3ΐ, ρΓε- 

δεηί ρ 3 δδίνε, πιυδί/δΐιουΐίΐ, ηκκίαΐ ρβδδίνε, γου 

δΗουΙϋ.., ΐηιρεΓ3ΐίνεδ, δ.ρΓεδεηί, δ. ρΓεδεηί ρ3δ- 

δίνε, γου 03 η.. βγ + βεηιηίΐ, ΓίΓδί, δεοοηιί, 

. ,.ίΐιεη ...Γιη3ΐ1γ , είο. 

47 .Να συμβουλεύουν, υποδεικνύουν , 

προτείνουν κάτι και να ζητούν συμβουλές ή 
υποδείξεις 

“ίεί’δ..”, “δΗβΠ ννε..?”, \νΜί / Ηο\ν ββουί + 

βεηιηίΐ, ίηιρεΓβΙίνεδ, “γου ε3η/οου1(]..”, 

“\ΥΗ 3 ί (ϋο γου Ιΐιϊηΐί) I δΗουΙό άο?”, “υιγ 3(3- 

νίεε ίδ..”, “ϊί γου Ι3ΐίε υιγ 3 ( 1 νίοο , γου \νί11..”, 

“ I (ΗίηΙο γου 5ΐιου1οΙ/1ΐ3<3βείίεΓ..”, “\ΥΗγ άοη’ί 

γου..?”, “γου ηιυδί ...”, “γου ουβίιί ίο ...”, 

“\νου1<1 γου 3(1νίδο πιε ίο ..?” “Μνε γου §οί 

βηγ ίί1ε35/ 5υβ§εδΐίοη5?”, “ΙΠ \νοΓε γου, Γ(1..” 

“I (ννουΙ<3) δυβ§εδί Ιΐΐ3ί..”, “ίί ίδ 5υ§§εδΙο<3/ 
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Γοοοηιηιεηϋο»!.”, “ίί I ννεΓε γου...”. 

48. Να περιγράφουν παροχή υπηρεσιών από 
τρίτους 

€3ΐΐδ3ίίνε Γοπη 

49..Να εγγυώνται κάτι και να διαβεβαιώνυυν 
κάποιον για κάτι 

“ I β113Γ3ηΐ00 ΙΗβΙ I 0311 35511Γ0 γΟΙ) 

ΟίΗΐ. 

50 . Να δίνουν υποσχέσεις 

“Υοιι 03Π οοιιηΐ οη ηιε”, “Ι,ευνε ίί ίο ιηο”, “1 

βίνο γου ηιγ ινοιχΓ 

51. Να εκφράζουν απαίτηση 

“Ιί ίδ ΓοςιΠΓΟίΙ..”, “ I ίηδΐδί οη”, 1 ϋοηιβηά ίο.. 

♦ 

52 .Να προειδοποιούν π.χ. για κάποιον 
κίνδυνο 

“ Ιί’δ (οο πδΚγ”, “ Μ3ΐ<6 δΐίΓΟ ίο ,.ογ είδε/ οίΗ- 

εηνίδε...”, “Το 3νοί(1...γου δΙιουΜ..”, ίηιρεΓβ- 

Ιίνεδ, “ζογο” οοικΙίΙΐοηΒΐ, 1 51 οοηϋίίίοηαΐ, 

“Μϊικί γοιίΓ Ηε3(1!”, “\ν3ίοΗ γουΓ δίερ!”, “Βε 

οαιείυΐ!”, “Υου ηιη ίΗε πδΚ ίο..”, “ ν/υίοΐι 

ουί!”, 'ΌοηΊ /γου, δ1ιου1(1ηΤ..θΓ 

εΙδε/οίΗεπνίδο...”. 

53. Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να 
ζητούν να πληροφορηθούν τις απόψεις των 
(ΌΛων 

“I ΙΙιίηΙοΤοεΙ / Τ>ε1ϊενε Ιΐΐ3ί..”, “\νΐΐ3ί (Ιο γου 

Ιΐιίηΐο/ βείίενε 3ΐκ>υΙ..?”, “ λΥΗυί’δ γουΓ ορίη- 

ϊοη?”, “ Ιη πιγ ορϊηίοη..” “Ιί δεεηΐδ ίο ηιε 

Ιΐΐ3ΐ..“,.3δ ί3Γ 3δ I 03η δεε..”, . .3δ I δεε ίί 

είε. 

54..Να κάνουν συστάσεις, να 
αυτοπαρουσκίζονται και να παρουσιάζουν 
κάποιον όιλλο σε τρίτους. 

“ Γ(11ϊ1(ε γου ίο ιηεεί..”, “Εεί ιηε ίηίπκΐυεε 

γου ίο...”, “Μβγ I ίηίΓοϋυοε 

55 .Να απευθύνονται προφορικά ή γραπτέί σε 
κάποιον, π.χ. οικείο, γνωστό ή άγνωστο 
πρόσωπο, προϊστάμενο, πελάτη, κ.τ.λ. 

“Εχευδε ηιε...”, “ΗαΙΙο!”, “ 'ΜοΗη!”, “ΗεΙΙο 

Μγ$ .Ιοηεδ!”, “5 >γ/ Μ3<ΐ3Γη!”, 

“ϋε3Γ/1ονε/(ΐ3Γΐίη£/δ\νεεΐΗε3Γΐ/}ιοηεγ”, “Υεδ, 
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5ίΓ/ηΐ3(1αηι?”, “ΟοοΗ ιτιοπιίηβ, Μγ δπιίΐΗ.“ 

Ρ63Γ δίΓ(5)/ΓΠ3(ΐ3ηΐ/ΜΓ/ΜΓδ/Μ5...”, “ 1^3<1ΐβδ 

3η(1 Οεηίίειηεη...”, είε. 

56. Να εκφράζουν ευχαριστίες, γραπτά ή 
προφορικά, επίσημα ή ανεπίσημα 

“(Γ Η 1Π<ε Ιο εχρΓεδδ)ιηγ (νειγ) δρεείπΐ 

(1ΐ3η1(δ ίο..“ λνε 3Γε βΓβίεΓιΠ..είε 

57. Να απευθύνουν, να αποδέχονται ή να 
αρνούνται, γραπτά ή προφορικά, μια 
επίσημη ή ανεπίσημη πρόσκληση. 

“Μ 3 γ I ΐηνίίε γο“\νί11 γου 5ε εοηι- 

ίηβ...””\νε 1 ΐ 3 νε Ιΐιε ρΙεβδίίΓε ΐη ϊηνίΐΐπβ 

γου...”, “ ΓΗ 5ε Ηε1ΐβ5ΐεΗ Ιο ...” “λΥίΐΗ βΓεβί 

• 

ρΙεβδυΓε...”, “Γγπ 3Γγ3ιΗ, I ευη’ί / Γ11 5ε υη- 

351ε Ιο ...5εε3ΐΐδε οί/ (Ιιιε ίο ...”, “ λνίίΗ ρ1ε3δ- 

υΓε”, “Γγπ 3Γγ3Ϊ<1 ,1 03 η’ί(\νοη’ί)”. 

58..Να προσελκύουν την προσοχή κάποιου, να 
ζητούν από το συνομιλητή τους να επαναλάβει 
κάτι ή να επαναλαμβάνουν οι ίδιοι κάτι 

“Εχειίδε ηιε,“Ε γ...”, “ I δβγ...”, “ I 5εβ 
γουΓ ρ3Γ<1οη?”, “ I δβίΗ ίΗβί...”, “ΝΥΗβί I δβίΗ 
\ν3δ..“03η γου τερεβί / δ3γ (Ηβί 3β3Ϊη 
ρ1ε3δε?”, “δοιτγ, \ν1ΐ3ΐ ΗίΗ γου δ3γ?’ είε. 

59. Να ανοίγουν μια συζήτηση ή να εισάγουν 

ένα 

θέμα 

“Μβγ I $ 3 γ δοπιεΐ5ϊηβ?”, “ Εϊδίεη...”, “Υου 
Ιαιονν δοηιεί1ιίηβ?”, “Κϊβΐιί, ...”, 

“\νε11....ηονν...”, “Ε3<1ίεδ 3ΐκ1 βεηίΐεηιεη...”, 

“ Εεί πιε 5εβίη 5γ...”, “ΓΗ 1Π<ε ίο δ3γ δοπιε- 

ίΗΐπβ35ουί ...”, είε. 

60.Να ζητούν από το συνομιλητή να μιλά με 
βραδύτερο ρυθμό 

“ΟουΙΗ γοιι δρε3ΐε πιογο δ1ο\ν!γ?”, “ Νοί, δο 

ίβδί, ρίεβδε”. 

61. Να διακόπτουν το συνομιλητή και να 
παίρνουν το λόγο. 

“δοιτγ Γογ ϊηίειτυρίίηβ...”, “Μβγ I δ3γ δοιτιε- 
Ηιϊηβ”, “ΓΗ ΙίΚε ίο δ3γ δοπιεΗιίηβ”, “Νο, Γιο 

δοιτγ 5υί...”,.ε1ε. 
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62. Να ανακεφαλαιώνουν, να τελειώνουν και 
να κλείνουν τη συζήτηση. 

“Το δυιη υρ...’\ “ Ρΐη 3 11γ...”, “ Το ίίηΐδΗ, Ι’ά 

ΙΐΙίε Ιο δ 3 γ ...” , “ Ιη εοηεΐυδϊοη...”, “Ιΐ \νβδ 

ηΐεε ί 3 11<ΐη£ Ιο γου...”, εΐε. 

63. Να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν την 
ορθό τη τα πληροφοριών. 

Τ 3 β ςυεδίΐοη, 4 ΊΗ 3 Τδ ιϊβΙιί/εοιτεεΓ, είε. 

64 .Να δίνουν έμφαση και να τονίζουν κάτι 
προφορικά ή γραπτά 

“...εδρεεί 3 Ι1γ ...”, “ Ρ1ε 3 δε, ηοίε...”, “ I (Ιο 

ΐηδΐδί...”, “ΝοΙ οηΐγ Η 3 νε I ...’, “ΐΐ ΐδ ΐηιροΓ- 

1 3 ηΙ/ εδδεηΐΐ 3 Ι Ιο ...”, “ Νο ηεεϋ ίο δ 3 γ ί1ι 3 ί 

...”, “ Νο ηεείΐ Ιο δ 3 γ ΙΗ 3 1...”, “ I ιηυδί δίΓεδδ 

ΐΐιε Γ 3 ςΐ(Η 3 1...” είε. 

65.. Να ζητούν και να δίνουν εξηγήσεις και 
διευκρινίσεις 

“\ΥΗ 3 ι άο γου ιτιε 3 η 6γ ...?”, “ Εεί πιε εχ- 

ρΐβΐη...” , “λΥΗοί I ηιεβη ΐδ ...” , “(ΓουΙεΙ γου 

1)ε ηιΟΓε δρεεΐΓιε?”, “ ΙΊΙ ιυβίίε ΐΐ ε1ε 3 Γ”, “ Ιη 

οίΗεΓ ννοΓίΙδ...” Χ 3 η γου εχρίβΐη ίΗΐδ?”, “ 

0 3 η γου §ΐνε 3 η εχ 3 ηιρ1ε?”, “Γ 11 βΐνε γου αη 

εχβηιρίε”, “Ρογ εχβηιρίε/ ΐηδ1 3 ηοε”. 

66.Να εξηγούν κάτι παραφράζοντας. 

“3/δΟΓηε Ι(ΐη(1 οΓ...”, “δοιηεΐΐιΐηβ 1ΐ1(ε...”, είε. 


67. Να προφέρουν αριθμούς τηλεφώνων, να 
απαντούν στο τηλέφωνο και να ζητούν να 
μιλήσουν σε κάποιον στο τηλέφωνο. Να 
διεξάγουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
προσωπικής ή επαγγελματικής φύσης,, να 
αφήνουν και να παίρνουν μηνύματα. 


“Μγ ΙεΙέρΗοηε ηυηιβεΓ ΐδ.·..”, “ Ηβ11ο?”, “ 
ΨΗο’δ 03ΐ1ΐη β ?”, “ ΤΗΐδ ΐδ ..”, “(: 3 η I δρε 3 1( 
ΐο...?”, “ Γ (1 ΗΚε Ιο δρε 3 1( Ιο “ Ηοΐά οη, 
ρ1ε 3 δε”, “ Τϋδί 3 πιίηυΐε , ρίεβδε”, “ 0 3 η γου 
Ηε 3 Γ ηιε?”, “ΙΊΙ ε 3 11 & 3 ε1<: 3 β 3 ΐη”, “ Ηεΐΐο ΐΗίδ 
ΐδ Μδ δηιΐΐΗ δρεβίαηβ...”, “ ΜΕΙΧ Οοπιρ 3 ηγ, 
ε 3 η I Ηεΐρ γου ?”, “ $ 3 1εδ (ΙερβΓίιηεηί. Οοο<Ι 
ηΐ 0 Γηΐη§?”, “ Οουΐίΐ γου ρυί πιε ιΗγοιι^Η Ιο Μγ 
ΒΓ οννη , ρ1ε 3 δε?” , “ Ηο1<1 οη 3 δεεοηά, ρίεβδε. 
ΙΊΙ ρυί γου ίΗτουβΗ, γου 3 Γε ΐΗτουβΗ,” “Οβη 1 
Ιε 3 νε 3 ηιεδδ 3 §ε?”. 
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68 λα αρχίζουν και νά τελειώνουν μια 

“ϋε3Γ Ευεγ (Μδ ΒΓοννη/δίΓ($)/Γη3(ΐ3Γη,”, “I 

επιστο/.ή 

Ηορε Ιο Ηε3Γ Γγογπ γου ($οοη)”, “I ΙοοΕ Γογ- 


νν3Γ(1 Ιο Ηεαηης Γγογπ γοιι”, “ Υοιιτδ (Γβϊΐΐι- 


ίυΙΙγ/δίηεεΓεΙγ)”. 


1 ος ΚΥΚΛΟΣ-Β ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» 




Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ί 1 


1 . 1 

1.2 Εισαγιογή στη ψύξη και τον κλιματι- 

• Να γνωρίσει ιστορικά στοιχεία από την εξέλιξη 

σμό 

1.3 

της ψύξης και του κλιματισμού 

1.4 Ιστορική εξέλιξη της ψύξης και του 


κλιματισμού 

• Να συσχετίσει έννοιες και νόμους της φυσικής 

1.5 Φυσική και ψύξη 

με τη λειτουργία των ψυγείων και των κλιματι¬ 

1.6 Αναγκαιότητα της ψύξης και 

στικών εγκαταστάσεων 

/. 7 του κλιματισμού 

• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ψύξης 

1.8 Εφαρμογές Ψύξης 

και του κλιματισμού για τον άνθρωπο. 

1.9 Εφαρμογές κλιματισμού 

• Να γνωρίσουν διάφορες εφαρμογές ψύξης και 


κλιματισμού και πόσο απαραίτητες έχουν κατα¬ 
στεί σήμερα για τη διαβίωση του ανθρώπου. 
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2. Θερμότητα-Εργο 

2.1 Εισαγωγή 

2.2 Θερμοκρασία 

2.3 Κλίμακες Οερμοκρασιών-μετατροπή 

2.4 Μηχανικό έργο-Ισχύς 

2.5 Θερμότητα-Αισθητή και Λανθάνουσα 
θερμότητα 

2.6 Θέρμανση-Ψύξη. Αισθητή και Λανθά¬ 
νουσα Οέρμανση-ψύξη 

2.7 Μετάδοση της Θερμότητας 
Τρόποι μετάδοσης (με επαφή, με 
ακτινοβολία κ.λ.π.) 

2.8 I Ιίεση-πιεσόμετρα-μονάδες 
Μετατροπές 

2.9 Εσωτερική ενέργεια 


2.10 I Ιρώτο Οερμοδυναμικό αξίωμα 

2.11 Δεύτερο Οερμοδυναμικό αξίωμα 

2.12 Ανοικτό και κλειστό σύστημα 

2.13 ΓΐνΟαλπία-εντροπία 


Να επαναλάβουν βασικές έννοιες της θερμοδυ¬ 
ναμικής και την συσχέτισή τους με τα συστήμα¬ 
τα ψύξης-κλιματισμού. 


Να ορίζουν τις έννοιες της λανθάνουσας και 
αισθητής θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης 
και ψύξης. 


Να επαναλάβουν τα αίτια και τους βασικούς 
τρόπους μετάδοσης της θερμότητας. 

Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους διά¬ 
φορους τρόπους μετάδοσης θερμότητας. 

Να κατανοήσουν το ρόλο της μετάδοσης θερμό¬ 
τητας στα συστήματα ψύξης-κλιματισμού και να 
εφαρμόζουν τους μαθηματικούς τύπους (σε 
συνδυασμό με τα υπολογιζόμενα μεγέθη και τις 
μονάδες τους), στις διάφορες φάσεις των παρα¬ 
πάνω συστημάτων. 

Να κατανοήσουν μέσω παραδειγμάτων την ε¬ 
φαρμογή των βασικών εννοιών της θερμοδυνα¬ 
μικής στα συστήματα ψύξης-κλιματισμού. 

Να διατυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
βασικών εννοιών σε κάθε ενότητα. 


3. Τέλειο Αέριο 

3.1 Ορισμός τελείου αερίου 

3.2 Μεταβολές στο διάγραμμα Ρ-Η 

• Ισόογκος μεταβολή 

• Ισόθλιπτος μεταβολή 

• Ισοθερμοκρασιακή μεταβολή 

• Αδιαβατική μεταβολή 

3.3 Στραγγαλισμός αερίου 

3.4 Κυκλικές μεταβολές 

3.5 Κύκλος ΟύιτιοΙ 


4 Να επαναλάβουν έννοιες που αφορούν τα τέ¬ 
λεια αέρια όπως τον ορισμό, την καταστατική 
εξίσωση, την ειδική θερμότητα, τις μεταβολές 
και αλλαγές καταστάσεως κ.λ.π. 

5 Να εξηγούν τον τρόπο πραγματοποίησης των 
διαφόρων μεταβολών, με παράλληλη απλή μα¬ 
θηματική διατύπωσή τους. 

6 Να αναγνωρίζουν τις κυκλικές μεταβολές και 
να αποδίδουν σχηματικά τυπικούς κύκλους με 
τις αντίστοιχες στοιχειώδεις μεταβολές. 

7 Να γνωρίζουν, μέσω παραδειγμάτων, το πεδίο 
εφαρμογής των μεταβολών στα συστήματα ψύ¬ 
ξης-κλιματισμού. 
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4. Ατμοί 

4.1 Ατμοποίηση 

4.2 Πίεση και θερμοκρασία ατμοποίησης 

4.3 Στερεοποίηση 

4.4 Υπόψυκτο υγρό 

4.5 Στραγγαλισμός ατμού 

4.6 Συμπύκνωση ατμών 

• Να επαναλάβουν έννοιες που αφορούν τις κα¬ 
ταστάσεις της ύλης, τις βασικές και μεταβατικές 
φάσεις καθώς και έννοιες που αφορούν τις αλ¬ 
λαγές κατάστασης π.χ. λανθάνουσα θερμότητα. 

• Να περιγράφουν τις διάφορες αλλαγές φάσεων 
στα σχετικά διαγράμματα και να γνωρίζουν την 
ύπαρξη και τρόπο εργασίας των πινάκων που 
περιγράφουν αυτές τις μεταβολές για διάφορα 
ρευστά-αέρια. 

• Να γνωρίζουν, μέσω παραδειγμάτων, το πεδίο 
εφαρμογής των εννοιών στα συστήματα ψύξης- 
κλιματισμού. 

5. Ψυκτικός κύκλος 

5.1 Ψυκτική ισχύς 

5.2 Απορριπτόμενη θερμότητα 

5.3 Ψυκτικός κύκλος 

5.4 Θερμοκρασία ψυκτικού κύκλου 

5.5 Υπόψυξη συμπυκνώματος 

* 

• Να επαναλάβουν βασικές έννοιες που αφορούν 
τις κυκλικές μεταβολές. 

• Να περιγράφουν και να απεικονίζουν τον ψυ¬ 
κτικό κύκλο, αναγνωρίζοντας όλες τις σχετικές 
μεταβολές. 

• Να εξηγούν το ψυκτικό κύκλο σ’ ένα τυπικό 
σύστημα ψύξης-κλιματισμού. 
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Β. ΨΥΞΙΙ 

6.Ψύξη και ψυκτικά μέσα. 

6.1 Εισαγωγή στη ψύξη. 

6.2 Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη 
ψύξη 

6.3 Μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήμα¬ 
τα ψύξης. 

• Συμπιεστής. 

• Συμπυκνωτής 

• Εξατμιστής. 

• Εκτονωτικές διατάξεις του ψυκτικού 

μέσου. 

• Ασφαλιστικές και ρυθμιστικές διατά¬ 

ξεις 

6.4 Ψυκτικά ρευστά (ψυκτικές ουσίες). 

• Ιδιότητες ψυκτικών ρευστών (σημείο 

βρασμού, χαρακτηριστικά άντλησης, 
ανίχνευση κ.λ.π.) 

• Είδη ψυκτικών ρευστών, χαρακτηρι¬ 

στικά και χημικός τύπος (ΟΡΟ, 

ΠΟΡΟ & νέα οικολογικά). 

• Κωδικοί και χρώματα κυλίνδρων απο¬ 

θήκευσης των ψυκτικών μέσων. Συλ¬ 
λογή, ανακύκλωση ή αναγέννηση των 
ψυκτικών ρευστών. 

• Επιτρεπόμενα ίχνη υγρασίας στα ψυ¬ 

κτικά ρευστά και συνεργασία τους με 
το λιπαντικό. 


Να αναφέρει εφαρμογές ψύξης για υψηλή, 
μέση και χαμηλή θερμοκρασία 

Να περιγράφει τον όρο ψυκτικός τόνος 

Να περιγράφει το βασικό ψυκτικός κύκλο 

Να εξηγεί τη σχέση μεταξύ πίεσης και σημεί¬ 
ου βρασμού 

Να περιγράφει τη λειτουργία των μηχανημά¬ 
των, συσκευών και εξαρτημάτων που χρησι- 
μοποιούνται στη ψύξη. 


Να αναφέρει τουλάχιστον τρία ψυκτικά μέσα 
που χρησιμοποιούνται τελευταία στα ψυγεία 
και στις κλιματιστικές μονάδες. 

Να αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ψυκτικών μέσων με τη βοήθεια πινάκων και 
διαγραμμάτων. 

Να αναφέρει τα τέσσερα χαρακτηριστικά 
στοιχεία που πρέπει να μελετηθούν για την ε¬ 
πιλογή του ψυκτικού μέσου. 

Να ξεχωρίζει τα χρώματα με τα οποία χαρα¬ 
κτηρίζονται οι κύλινδροι αποθήκευσης των 
ψυκτικών μέσων 

Να περιγράφει πως συλλέγονται και πως απο¬ 
θηκεύονται τα ψυκτικά ρευστά, κατά τη συ¬ 
ντήρηση των ψυκτικών μηχανημάτων 
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7. Τρόποι Δημιουργίας Ψύξης 

7.1 Ί'ύξη με συμπίεση ατμών 

7.2 Ί'ύξη με εξάτμιση 

7.3 Ί'ύξη με απορρόφηση 

7.4 Άλλοι τρόποι παραγοιγής ψύξης 


• Να γνωρίζουν τα βασικότερα ψυκτικά μείγμα¬ 
τα. τις βασικές ιδιότητες τους και σε ποιά συ¬ 
στήματα ψύξης-κλιματισμού εφαρμόζονται κυ¬ 
ρίως· 

• Να περιγράφουν τα διάφορα συστήματα παρα¬ 
γωγής ψύξης, τις συνήθεις εφαρμογές τους και 
τις μεταβολές που επέρχονται στα ψυκτικά μέ¬ 
σα. 


• Να κατανοήσουν, μέσω παραδειγμάτων, τους 
διάφορους τρόπους παραγωγής ψύξης. 


8. Συντήρηση Τροφίμων 

8.1 Συνθήκες συντήρησης τροφίμων. 
Θερμοκρασία, υγρασία. 

8.2 Συνθήκες κατάψυξης τροφίμων. 
Θερμοκρασία , υγρασία. 

8.3 Διάφοροι άλλοι παράγοντες που επη¬ 
ρεάζουν τη συντήρηση - κατάψυξη τροφί¬ 
μων 

* Εκπόνηση ομαδικών εργασιών από τους 
μαθητές πάνω στη θεματολογία της ψύξης 


Να γνιορίζουν τα συστήματα που εφαρμόζο¬ 
νται στην συντήρηση τροφίμων καθώς και τις 
συνθήκες συντήρησης (θερμοκρασία, υγρασία) 
ανάλογα με το είδος των τροφίμων. 

Να γνωρίζουν τα συστήματα που εφαρμόζο¬ 
νται στην κατάψυξη τροφίμων καθώς και τις 
συνθήκες κατάψυξης (θερμοκρασία, υγρασία) 
ανάλογα με το είδος των τροφίμιον. 

Να χρησιμοποιούν σχετικούς πίνακες και δια¬ 
γράμματα. 
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ι Γκλιματιςμος 

9. Συνθήκες άνεσης 

9.! Προσδιορισμός του όρου 

9.2 Πώς επιτυγχάνονται οι συνθήκες ά¬ 
νεσης (κλιματισμός με αέρα). 

9.3 Θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα 
του κλιματιζόμενου αέρα 

9.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
μετάδοση θερμότητας από το 
ανθρώπινο σώμα. 

9.5 Συστήματα κλιματισμοί) -αερισμοί) 
(συνοπτική παρουσίαση). 

9.6 Κυκλοφορία του αέρα σε τυπικό κε¬ 
ντρικό σύστημα κλιματισμού- 
αερισμού. Μηχανήματα, συσκευές και 
εξαρτήματα τυπικού συστήματος κλι- 
ματισμού-αερισμού (συνοπτική πα¬ 
ρουσίαση). 


Να περιγράφουν τον ορισμό της έννοιας “συν¬ 
θήκες άνεσης” σε σχέση με τον άνθρωπο. 

Να γντορίζουν τα Οερμοδυναμικά χαρακτηρι¬ 
στικά του κλιματιζόμενου αέρα ώστε να έχουμε 
συνθήκες άνεσης στον κλιματιζόμενο χώρο. 

Να εξηγούν την θερμοκρασιακή στρωμάτωση 
του αέρα στο χώρο καθώς και την συμπεριφορά 
του ανθρώπινου σώματος στη δημιουργία “συν¬ 
θηκών άνεσης”. 

Να περιγράφουν τη λειτουργία ενός τυπικού 
κεντρικού συστήματος κλιματισμού-αερισμού, 
ως προς τη κυκλοφορία και τα χαρακτηριστικά 
του αέρα (θέρμανση, ψύξη, ανάμειξη με ναιπό 
κ.λ.π.) 
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10. Ψυχρομετρία 

11.1 Προσδιορισμός του όρου 

11.1 Τι είναι ο ψυχρομετρικός χάρτης, 
εγαρμογή του στα συστήματα κλιμα- 
τισμού-αερισμού 

11.1 Ψυχρομετρικοί όροι 

(θερμοκρασία ξηρού και υγρού 
βολβού, ειδική και σχετική υγρασία 
υγρασία κορεσμού) 

11.1 Αναγνώριση των κλιμάκων στο 
ψυχρομετρικό χάρτη 

10.5 Όργανα μέτρησης ψυχρομετρικών 
όριον 

10.6 Επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια 
του χάρτη 

10.7 Εφαρμογή των ψυχρομετρικών όρων 
στην πράξη 

10.8 Ψυχρομετρικές μεταβολές (ψύξη με 
σταθερή υγρασία και με αφύγρανση, 
θέρμανση με ύγρανση). 


Να γνωρίζουν τον ορισμό και τις βασικές έν¬ 
νοιες της ψυχρομετρίας καθώς και τη λειτουρ¬ 
γία του ψυχρομετρικού χάρτη. 

Να εξηγούν τις μεταβολές των θερμοδυναμι¬ 
κών χαρακτηριστικών του κλιματιζόμενου αέρα 
στον ψυχρομετρικό χάρτη και να επιλύουν προ¬ 
βλήματα. 


Να κατανοήσουν, με πρακτικά παραδείγματα, 
την εφαρμοφή του ψυχρομετρικού χάρτη σε τυ¬ 
πικές εφαργογές κλιματισμού. 


Να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τις ψυ¬ 
χρομετρικές μεταβολές στο ψυχρομετρικό χάρ¬ 
τη, σε τυπικά εφαρμοζόμενα μοντέλα κλιματι¬ 
σμού χώρου. 


11. Υπολογισμός φορτίων 


11.1 Θερμικές Απώλειες και Θερμικά 
Φορτία κλιματιζόμενου χώρου. Πηγές 
θερμικών φορτίων. 

11,2Τι είναι το ψυκτικό φορτίο (θερμικά 
κέρδη), πηγές ψυκτικών φορτίων 

11.3Εκτίμηση ή συνοπτικός υπολογισμός 
σε τυπικό κλιματιζόμενο χώρο, των 
θερμικών απωλειών καθώς και τιον 
θερμικών και ψυκτικών φορτίων (με 
τη χρήση διαγραμμάτων και πινάκων). 

11 4Εκτίμηση ή συνοπτικός υπολογισμός 
συνολικού φορτίου κλιματισμού και 
αερισμού σε τυπικό χώρο. 


Να αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές θερμικών 
φορτίων και ψυκτικών φορτίων(θερμικά κέρδη) 
(π.χ. μηχανήματα, άνθρωποι, φωτισμός κ.λ,π.) 
και πώς αυτές επηρεάζουν το συνολικό απαι- 
τούμενο φορτίο κλιματισμού. 

Να εκτιμούν το συνολικό φορτίο κλιματισμού 
και αερισμού. 

Να γνωρίζουν απλούς κανόνες υπολογισμού 
του φορτίου κλιματισμού σε οικίες. 
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12. Διανομή του Αέρα -- αεραγαιγοί 

12.1 I Ιροσδιορισμός του εξοπλισμού 

12.2 Εκτίμηση ή συνοπτικό υπολογισμός 
της σωστής ποσότητας αέρα για τον 
κλιματισμό ή αερισμό ενός τυπικού 
χώρου 

12.3 Σύστημα εξαναγκασμένης 
κυκλοφορίας 

12.4 Κλιματισμένος αέρας 

12.5 Τρόποι διανομής του αέρα 

12. 6 Αεραγωγοί (είδη, υλικά κατασκευής 
και εξαρτήματα σύνδεσης) 

12.7 Τριβές στη ροή του αέρα-κίνηση 
μέσα στους αεραγιογούς 

* Εκπόνηση ομαδικών εργασιών από τους 

μαθητές πάνιο στη θεματολογία του κλιμα¬ 
τισμού 


Να γνωρίζουν τυπικές διατάξεις διανομής και 
απομάκρυνσης αέρα σε κλιματιζόμενο χώρο 
καθώς και τον ορισμό, τη χρησιμότητα και τα 
χαρακτηριστικά του αέρα σε κάθε σημείο του 
δικτύου κλιματισμού. 

Να γνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα ενός δι¬ 
κτύου κλιματισμού και τη συνεισφορά καθενός 
απ’ αυτά στην εγκατάσταση κλιματισμού. 

Να εξηγούν το ρόλο της πίεσης του αέρα ως 
προς το χώρο, τους αεραγωγούς και το περιβάλ¬ 
λον καθιδς και πως αυτή δημιουργείται. 
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1 ος ΚΥΚΛΟΣ - Α' ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ» ώρες/εβδ. 5(Θ+Ε) 




1. Εισαγωγή στους αυτοματισμούς 

1.111 έννοια του αυτοματισμού. Ιστορική 
αναδρομή 

1.2 Σύστημα ανοικτού κλειστού βρόχου, 
(παράδειγμα με τη ρύθμιση θερμο¬ 
κρασίας) 

1.3 Ρύθμιση συνεχής και ρύθμιση δύο 
θέσεων (οη-οίΐ) 

1.4 Ί α βασικά μέρη ενός συστήματος 
ελέγχου (γενικά) 

1.5 Αισθητήρια, συσκευές ελέγχου, ενερ- 
γοποιητές (παραδείγματα) 

1.6 Ηλεκτρικά - ηλεκτρονικά - 
πνευματικά-υδραυλικά εξαρτήματα 
των αυτοματισμών (παραδείγματα) 

1 .7 Οι αυτοματισμοί που εφαρμόζονται 
στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιμα¬ 
τισμού (γενική αναφορά των συστη- 
μάτιον και εξαρτημάτων). 

• Να γνωρίσει σε πρώτη επαφή τι είναι ο αυτομα¬ 
τισμός και πως φτάσαμε στη σημερινή τεχνολο¬ 
γία. 

• Να κατανοήσει τι είναι ένα σύστημα κλειστού 
βρόχου 

• Να κατανοήσει την διαφορά μεταξύ συνεχούς 
ρύθμισης και ρύθμισης δύο θέσεων. 

• Να γνωρίζει τι είναι οι αισθητήρες και τι οι ε- 
νεργοποιητές ενός συστήματος ελέγχου. 

• Να είναι σε θέση να αναφέρει παραδείγματα 
αυτοματισμών : ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, 
πνευματικών και υδραυλικών. 

• Να αναφέρει αυτοματισμούς εγκαταστάσεων 
ψύξης και κλιματισμού. 
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2. Βασικές αρχές του ηλεκτρισμού και 

του μαγνητισμού. 

2.1 Βασικές έννοιες και μεγέθη του ηλε¬ 
κτρισμού και του μαγνητισμού. 

2.2 Κλειστέ) κύκλωμα. Νόμος του ΟΙιηι. 
Κυκλώματα σειράς και παράλληλα 

2.3 Συνεχές ρεύμα και εναλλασσόμενο 
ρεύμα. 

2.4 Αντίσταση, επαγωγική αντίσταση, χω- 
ρητικότητα. 

2.5 Ενέργεια, ισχύς, συντελεστής ισχύος 

• Να επαναλάβουν πολύ συνοπτικά βασικές έν- 

2.6 Όργανα μέτρησης 

νοιες από την ύλη της Α τάξης. 

2.7 Στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 


2.8 Αγωγοί, διατάζεις διακοπής,, επιλογή 
διατομών και εξαρτημάτων. 

2.9 Βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα 

« 

• Να αναγνωρίζουν τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρ¬ 

• Δίοδοι 

τήματα, την τυποποίησή τους και τη χρήση τους 

• ΤίΙΑΝδΙδΤΟΚδ (ΝΡΝ, ΡΝΡ) 

• Να γνωρίζουν τους τρόπους ελέγχου καλής λει¬ 

• ΤΙΙΥΚΙδΤΟΚδ 

τουργίας των παραπάνω εξαρτημάτων. 

2.10 Ανορθωτικές διατάζεις. Ενισχυτι- 
κές διαττίζεις 

2.11 Ολοκληρωμένα τυπωμένα κυκλώ¬ 
ματα 
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Εργαστηριακές Ασκήσεις στα 

Ηλεκτρικά μεγέθη 

1) Μέτρηση της τάσεως με ένα βολτό¬ 
μετρο και καταγραφή της πτώσης τά¬ 
σεως σε ένα κύκλωμα σειράς. 

2) Μέτρηση της τάσεως με ένα βολτό¬ 
μετρο και καταγραφή της πτώσης τά- 
σεως σε ένα κύκλωμα με παράλληλη 
διάταξη. 

3) Μέτρηση της εντάσεως με μια αμπε- 
ροτσιμπίδα σε ένα κύκλωμα σειράς. 

4) Μέτρηση της εντάσεως με μια αμπε- 
ροτσιμπίδα σε ένα κύκλωμα με πα¬ 
ράλληλη διάταξη. 

5) Μέτρηση της εντάσεως με ένα πολύ- 
μετρο σε σειρά με την καλωδίωση. 

6) Έλεγχος της αντίστασης με ένα ωμό- 
μετρο σε ένα κύκλωμα. 

7) Μέτρηση και έλεγχος επιμέρους ηλε¬ 
κτρονικών εξαρτημάτων και ολοκλη¬ 
ρωμένου τυπωμένου κυκλώματος 


Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί πολύ καλά 
το πολύμετρο, την αμπεροτσιμπίδα για τον 
έλεγχο της τάσεως, της εντάσεως, της αντί¬ 
στασης καθώς και διαφόρ,ων ηλεκτρονικών 
εξαρτημάτων και κυκλωμάταιν. 
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3.Εξαρτι)ματα αυτοματισμού στις εγκα¬ 
ταστάσεις ψύξης και κλιματισμού 

3.1 Θερμοστάτες 

3.1.1 Τύποι και ανάλυση λειτουργίας 

κάθε τύπου 

• Θερμοστάτες με διμεταλλικό έλα¬ 
σμα. Τύποι και ανάλυση λειτουργίας 
διμεταλλικών ελασμάτων 

• Θερμοστάτες αερίου 

• ηλεκτρονικοί θερμοστάτες 

• Θερμοστοιχεία. 

• Θερμίστορ 

• Συσκευές ελέγχου με διαστελλόμενο 
υγρό σε βολβό (π.χ. θερμοστατικές 
βαλβίδες). 

3.1,2Χρήση των μηχανισμών ελέγχου της 
Θερμοκρασίας στα συστήματα 
ψύξης και κλιματισμού 

• Θερμοστάτες ρευστού (υγρού) χα¬ 
μηλής και υψηλής τάσης. 

• Θερμοστάτες χώρου (εσωτερικού 
και εξωτερικού), υψηλής και χαμη¬ 
λής τάσης. 

• Θερμοστάτες χώρου-υγρού με μετα¬ 
βαλλόμενη ωμική αντίσταση (αι¬ 
σθητήριο θερμοκρασίας). 

• Θερμοστάτες ασφαλείας 

• Μέτρηση και έλεγχος θερμοκρασίας 
σε υγρά. 

• Μέτρηση και έλεγχος θερμοκρασίας 
στον αέρα. 

3.2 Μηχανισμοί ελέγχου υψηλής και 
χαμηλής πίεσης. Πιεζοστάτες ή 
πρεσοστάτες 

• ΓΙιεζοστάτης ελέγχου πίεσης υγρών 

• ΓΙιεζοστάτης ελέγχου διαφορικής πί¬ 
εσης αέρα 

• ΓΙιεζοστάτης ελέγχου πίεσης λαδιού 

• Μέτρηση και έλεγχος πίεσης σε υ- 
γρά. 

• Μέτρηση και έλεγχος διαφορικής 
πίεσης σε αεραγωγό. 

• Μέτρηση και έλεγχος πίεσης λαδιού 
(σε συμπιεστή) 


Να γνωρίζει και να περιγράφει τα είδη των ηλε¬ 
κτρικών αυτοματισμών που χρησιμοποιούνται 
στα οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία καθώς 
επίσης και στους καταψύκτες. 

Να γνωρίζει τη λειτουργία και τους διάφορους 
τύπους θερμοστατών. 

Να ορίζει το διμεταλλικό έλασμα και να γνωρί¬ 
ζει τη δομή και τις εφαρμογές αυτού. 

Να περιγράφει τις συσκευές ελέγχου με δια- 
στελλόμενο υγρό 

Να περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία του 
θερμοστοιχείου 


• Να περιγράφει τη λειτουργία και τα χαρακτηρι¬ 
στικά των διαφόρων τύπων θερμοστατών. 


Να αναγνωρίζει τα εξαρτήματα ελέγχου πίεσης 
ψυκτικού μέσου και λιπαντικού που χρησιμο¬ 
ποιούνται στην οικιακή και μικρή εμπορική ψύ¬ 
ξη αλλά και στον τοπικό κλιματισμό 

Να περιγράφει τη λειτουργία και τα χαρακτηρι¬ 
στικά των διαφόρων τύπων πιεζοστατών 
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3 .3 Συσκευές ελέγχου ροής 

• Διακοπής ροής (Ωο\ν 5\νίΐοΗ) υγρού 

• Διακοπής ροής (ίίοιν δίνίΐεΐι) αέρα 

• έλεγχος ροής σε αεραγωγό και σω¬ 
λήνα. 

3.4 Συσκευές ελέγχου στάθμης 

• Διακοπής στάθμης (ΩοαΙ δννίΐοΐι) τύ¬ 
που πλωτήρα (αχλάδι) 

• Διακόπτης στάθμης (ΠοαΙ δννίΐοΐι) με 
βραχίονα. 

• Διακόπτης στάθμης με ηλεκτρόδια 

• Έλεγχος στάθμης υγρού 

3.5 Συσκευές ελέγχου της σχετικής 

υγρασίας του αέρα 

• Χώρου 

• Λεραγιογού 

• Μέτρηση και έλεγχος σχετικής υ¬ 
γρασίας. 

• Διάταξη ύγρανσης αέρα σε αεραγω¬ 
γό 

3.6 Συσκευές ελέγχου παροχής υγρού 

• Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες (ΝΟ 
και ΝΟ) 

• Βαλβίδες με σερβοκινητήρα 

3.7 Συσκευές ελέγχου κίνησης (π.χ. 
Σερβοκινητήρες ελέγχου όαιηρετ σε 

Λεραγιογό). 

3.8 Ρυθμιστικές βαλβίδες πίεσης (από¬ 
λυτης ή διαφορικής) σε ρευστά 

Εργαστηριακές Ασκήσεις για αυτήν 

την Ενότητα . 

1) Έλεγχος και αντικατάσταση διμε- 
ταλλικού ελάσματος, Οερμοστοιχεί- 
ου, Οερμίστορ 

2) Έλεγχος και αντικατάσταση βολβοί) 

3) Έλεγχος και αντικατάσταση 
Διακοπτών ροής και στάθμης 

4) Ελεγχος και αντικατάσταση 
διατάξεων ελέγχου της ύγρανσης του 
αέρα 

5) Ελεγχος και αντικατάσταση βαλβί¬ 
δων 

ελέγχου πίεσης. 


Να αναγνωρίζει τους διαφόρους διακόπτες ε¬ 
λέγχου ροής και στάθμης που χρησιμοποιού¬ 
νται στην οικιακή και μικρή εμπορική ψύξη 
αλλά και στον τοπικό κλιματισμό 

Να περιγράφει τη λειτουργία και τα χαρακτηρι¬ 
στικά των διαφόρων τύπων διακοπτών ροής 


Να αναγνωρίζει τις διατάξεις ελέγχου της ποιό¬ 
τητας του αέρα που χρησιμοποιούνται στην οι¬ 
κιακή και μικρή εμπορική ψύξη αλλά και στον 
τοπικό κλιματισμό. 

Να περιγράφει τη λειτουργία και τα χαρακτηρι¬ 
στικά των διαφόρων τύπων διατάξεων ελέγχου 
της υγρασίας 

Να αναγνωρίζει τα εξαρτήματα ελέγχου παρο- 
χής υγρού-ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιού¬ 
νται στην οικιακή και μικρή εμπορική ψύξη αλ¬ 
λά και στον τοπικό κλιματισμό 


Να ελέγχει και να αντικαθιστά ένα διμεταλλικό 
έλασμα , ένα θερμίστορ και ένα θερμοστοιχείο. 

Να ελέγχει και να αντικαθιστά ένα βολβό 

Να ελέγχει και να αντικαθιστά πιεζοστάτες 

Να ελέγχει και να αντικαθιστά διακόπτες ροής 
και στάθμης 

Να ελέγχει και να αντικαθιστά βαλβίδες ελέγ¬ 
χου πίεσης 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14007 


Εργαστηριακές Ασκήσεις (συνέχεια). 

(>) I Εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και 
έλεγχος ορθής λειτουργίας διαφόρων 
τύπων θερμοστατών. 

7) [Εγκατάσταση, ηλεκτρική σύνδεση και 
έλεγχος ορθής λειτουργίας διαφόρων 
τύπων πιεζοστατών. 

• Ελεγχος και ρύθμιση του πιεζοστάτη 
χαμηλής πίεσης (αναρρόφησης). 

• Ελεγχος και ρύθμιση του πιεζοστάτη 
υψηλής πίεσης (κατάθλιψης). 

• Ελεγχος και ρύθμιση της διαφορικής 
πίεσης σ’ ένα πιεζοστάτη. 

• Ελεγχος και ρύθμιση του πιεζοστάτη 
ασφαλείας πίεσης λαδιού σε βνα σύ¬ 
στημα που λειτουργεί. 

8) Επίσκεψη σε εταιρείες ή συνεργεία ή 

εγκαταστάσεις ψύξεως και κλιματισμού. 

Μετά από κάθε επίσκεψη οι μαθητές να 

συντάσσουν σχετική έκθεση. 


Να συνδέει ηλεκτρολογικά και να ελέγχει, τα 
διάφορα περιφερειακά εξαρτήματα, συσκευές 
και διατάξεις, που χρησιμοποιούνται στις εγκα¬ 
ταστάσεις ψύξης, κλιματισμού και αερισμού 
(πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα¬ 
στή και του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
σχεδίου). 

Να συντηρεί, να ρυθμίζει και να αντικαθιστά ή 
να επισκευάζει τα διάφορα περιφερειακά εξαρ¬ 
τήματα, συσκευές και διατάξεις, που χρησιμο¬ 
ποιούνται στις εγκαταστάσεις ψύξης, κλιματι¬ 
σμού και αερισμού (σύμφωνα.με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή). 


4. Μετασχηματιστές 

4.1 Αρχή λειτουργίας 

4.2 Είδη, δομή , χρήσεις 

4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά μετασχημα¬ 
τιστών 


* Να γνωρίζουν την αρχή λειτουργίας και 
να μπορούν να αναφέρουν τα, είδη, τη 
δομή και τις χρήσεις των μετασχηματι¬ 
στών στις εγκαταστάσεις ψύξεις και κλι¬ 
ματισμού. _ 
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5. Ηλεκτροκινητήρες. 

5.1Αρχές λειτουργίας 
5.2 Είδη. δομή, τεχνικά χαρακτηριστικά 
και λειτουργία ηλεκτροκινητήρων. 

• Συνεχούς ρεύματος (0€) & Εναλ¬ 
λασσόμενου ρεύματος (Α€) 

• Μονοφασικοί & Τριφασικοί 
5.5 Μονοφασικοί κινητήρες (δομή. 

τεχνικά χαρακτηριστικά και 
λειτουργία) 

•Ωμικοί κινητήρες 

• Κινητήρες με πυκνοπή εκκίνησης 

• Κινητήρες με πνκχ’ωτή εκκίνησης και 

πυκνωτή λειτουργίας. 

• Κινητήρες με μόνιμο πυκνωτή στο τύ¬ 

λιγμα εκκίνησης 

• Κινητήρες μικρής ροπής εκκίνησης. 

5.4 Τριφασικοί κινητήρες (δομή, τεχνικά 
χαρακτηριστικά και λειτουργία). 

• Βραχνκυκλωμένου δρομέα 

5.5 Χρήση ηλεκτροκινητήρων στις εγκα¬ 
ταστάσεις ψύξης κλιματισμό. 

5.6 Χαρακτηριστικά εκκίνησης και 
λειτουργίας μονοφασικών και 
τριφασικών κινητήρων 

5. 7 Ηλεκτρονόμος-ρελέ (ΚβΙαίε). Ρελέ τά¬ 
σης και έντασης 

5.8 Συνήθεις διατάξεις εκκίνησης 

5.9 Ψύξη ηλεκτροκινητήρων 


Να γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας των ηλε¬ 
κτροκινητήρων 

Να γνωρίζει τα διάφορα είδη ηλεκτροκινητή¬ 
ρων, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
κυριώτερες εφαρμογές τους, σε συστήματα ψύ¬ 
ξης, κλιματισμού και αερισμού. 

Να περιγράφει τα μέρη του ηλεκτροκινητήρα. 

Να γνωρίσει τη ροπή εκκίνησης και τι την επη¬ 
ρεάζει (π.χ. πυκνωτής). 

Να γνωρίζει την προσφορά του πυκνωτή εκκί¬ 
νησης και λειτουργίας. 

Να γνωρίζει πως πραγματοποιείται ο έλεγχος 
των πυκνωτών. 


Να αναφέρει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρι¬ 
κού ρεύματος τροφοδοσίας του κινητήρα 
.(συχνότητα, τάση ένταση) 

Να πιστοποιεί το κατάλληλο ρεύμα και τάση 
τροφοδοσίας των ηλεκτροκινητήρων συγκρίνο- 
ντας την ετικέτα με τις μετρήσεις τροφοδοσίας 

Να γνωρίζει τη λειτουργία και τη δομή του ρε¬ 
λέ τάσεως και εντάσεως. 

Να γνωρίζει πως πραγματοποιείται η ψύξη των 
ηλεκτροκινητήρων. 

Να συνδέει και να ελέγχει τις συνδέσεις των 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων που σχετίζονται με 
τους ηλεκτροκινητήρες 
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5.10 Α σφαλιστικές διατάζεις προστασί¬ 
ας των ηλεκτροκινητήρων 

• Εξωτερική προστασία από υπερφόρ¬ 
τωση 

• Εσωτερική προστασία τυλιγμάτων 

5.11 Κινητήρες συμπιεστών 

• Μονοφασικοί κινητήρες συμπιεστών 

κλειστού τύπου (αεροστεγείς) 

• Μονοφασικοί κινητήρες συμπιεστών 
ανοικτού τύπου 

• Κινητήρες συμπιεστών μιας ταχύτητας 

• Κινητήρες συμπιεστών μεταβλητής 
ταχύτητας (ίηνβιίσε). 

• Ψύξη ηλεκτροκινητήρων συμπιεστών 


Να γνωρίζουν τη δομή και λειτουργία των συ- 
νηθέστερων ασφαλιστικών διατάξεων προστα¬ 
σίας των κινητήρων. Ελεγχος υπερφόρτωσης ή 
θερμοκρασίας. 


Να περιγράφουν τους διάφορους τύπους και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροκινητήρων 
που χρησιμοποιούνται στους συμπιεστές. 

Να γνωρίζει τις διατάξεις μεταβλητής ταχύτη¬ 
τας των ηλεκτροκινητήρων. . 

Να γνωρίζει πως πραγματοποιείται η ψύξη των 
ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών. 
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Εργαστηριακές Ασκήσεις για αυ¬ 
τήν την Ενότητα 

1) Έλεγχος διακοπής ή βραχυκυκλώμα¬ 
τος στην περιέλιξη ενός κινητήρα. 

2) Ηλεκτρική σύνδεση και έλεγχο ενός 
ρελέ σε ηλεκτρικό κύκλωμα. 

6 Ελεγχος του ρελέ με Βολτόμετρο. 

7 Έλεγχος του ρελέ με ωμόμετρο. 

3) 1 Ιλεκτρική σύνδεση και έλεγχο ενός 
ρελέ για έλεγχο διακοπής και λει¬ 
τουργίας ενός κυκλώματος με δύο 
φορτία. 

4) Ηλεκτρική σύνδεση και έλεγχο ενός 
ρελέ, στο κύκλωμα τροφοδοσίας του 
ηλεκτροκινητήρα ενός συμπιεστή (α¬ 
νοικτού ή κλειστού τύπου). 

5) I Ιλεκτρική σύνδεση ενός ρελέ και 
έλεγχο του ρεύματος , στο κύκλωμα 
τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα 
ενός συμπιεστή. 

6) 1 Ιλεκτρική σύνδεση και έλεγχος ενός 
ρελέ τάσεως εκκίνησης στο κύκλωμα 
του ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή. 

7) Ηλεκτρική σύνδεση και έλεγχο ρελέ 
με μπουτόν εκκίνησης σε κύκλωμα 
ηλεκτροκινητήρα 

8) Τοποθέτηση και έλεγχο διάταξης 
ΡΤΕ στο κύκλωμα ενός κινητήρα. 

9) Έλεγχος μετασχηματιστού ως προς 
την τάση εισόδου και την τάση εξό¬ 
δου. 

10) Επίσκεψη σε εγκαταστάσεις ψύξης 

και κλιματισμού και σύνταξη έκθεσης 
για τους κινητήρες που υπάρχουν σε 
αυτές. __ 


Να ελέγχει την περιέλιξη ενός κινητήρα (συνέ¬ 
χεια τυλίγματος). 

Να συνδέει και να ελέγχει βασικά ηλεκτρικά 
κυκλώματα με ρελέ. 

Να γνωρίζει το ρόλο ενός ρελέ τάσης και έντα¬ 
σης στην ηλεκτρική σύνδεση ενός ηλεκτροκι¬ 
νητήρα. 

Να ελέγχει και να αντικαθιστά διατάξεις ΡΤΈ. 

Να ελέγχουν την κατάσταση ενός μετασχημα¬ 
τιστή. 
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6. Ηλεκτρονικές διατάξεις και συ¬ 
σκευές ελέγχου και ρύθμισης. 


6.1 Γενικά περί ηλεκτρονικών συστημά¬ 
των ρύθμισης και ελέγχου σε τοπικά, 
ημικεντρικά και κεντρικά συστήματα 
ψύξης, κλιματισμού και αερισμού. 

6.2 Έλεγχοι-ρυθμίσεις με ηλεκτρονικές 
διατάξεις. 

6.3 Απλές διατάξεις ελέγχου των παρα¬ 
μέτρων λειτουργίας (π.χ. θερ¬ 
μοκρασίας, πίεσης κ.λ.π ) σε συσκευ¬ 
ές ψύξης, κλιματισμού και αερισμού 

6.4 Διατάξεις ελέγχου των παραμέτρων 
λειτουργίας και εντολές ΟΝ-ΟΡΡ. 

6.5 Διατάξεις ελέγχου τιον παραμέτρων 
λειτουργίας και αναλογική ρύθμιση 
λειτουργιών (π.χ. αναλογικές 
συσκευές που ελέγχουν τη 
θερμοκρασία και ρυθμίζουν την 
κίνηση σερβοκινητήρων). 

6.6 Διατάξεις προστασίας των διαφόρων 
μηχανημάτων, συσκευών και εξαρ¬ 
τημάτων (π.χ. συμπιεστών) σε συ¬ 
στήματα ψύξης, κλιματισμού και αε¬ 
ρισμού). 

6.7 Διατάξεις με δυνατότητα ανά-κλησης 
ιστορικών στοιχειών βλαβών των 
διαφόρων συστημάτων. 

6.8 Προγραμματισμός ηλεκτρονικών συ¬ 
σκευών ελέγχου, π.χ ενός μικρού 
ΡΙΧ (συνοπτικά). 

6.9 Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου 
κτηρίων (ΒΜ5). Συνοπτική περιγρα¬ 
φή και ανάλυση του τρόπου ελέγχου. 

6.10 Να επινοήσουν και να κατασκευά¬ 
σουν σύστημα αυτοματισμού , ομαδικά ή 

ατομικά. 


Να γνωρίζουν στοιχεία προγραμματισμού και 
αλλαγής παραμέτρων των ΡΙΧ. 

Να συμβουλεύονται τα εγχειρίδια των κατα 
σκευαστών των συστημάτων ψύξης- 
κλιματισμού, σχετικά με τις πιθανές βλάβες και 
τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. 

Να εξασκηθούν στην προσθήκη και αφαίρεση 
πλακετών ολοκληρωμένων τυπωμένων κύκλω 
μάτων. 

10 Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει 
να λαμβάνονται κατά τον έλεγχο και την αντι¬ 
κατάσταση των διαφόρων εξαρτημάτων των 
συστημάτων κλιματισμού καθώς και κατά τη 
χρήση των εργαλείων χειρός. 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : “ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ” 
ΜΑΘΗΜΑ : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ I» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 


I. Εισαγωγικά στοιχεία 

1.1 Εισαγωγή και ορισμός του όρου κλι¬ 
ματισμός 

1.2 Ιστορικά στοιχεία για τον κλιματισμό 

1.3 Χειμερινός κλιματισμός 

1.4 Θερινός κλιματισμός 

1.5 Κλιματισμός για όλο το χρόνο 

1.6 Αερισμός - εξαερισμός 

1.7 Τα είδη των κλιματιστικών 

1.8 Σύγχρονες εφαρμογές κλιματισμού 


1. Εργαστηριακές ασκήσεις για την 
Ενότητα 

Εργαλεία και Όργανα 

1) Εργαλεία χειρός που χρησιμοποιού¬ 
νται σε εργασίες κλιματισμού 

2) Οργάνωση θέσης εργασίας τεχνίτη 
ψυκτικών και κλιματιστικών εγκατα¬ 
στάσεων. 

3) Μετρητικά όργανα που χρησιμο¬ 
ποιούνται στον κλιματισμό (ταχύμε¬ 
τρο, μανόμετρα διαφόρων τύπων, όρ¬ 
γανα μέτρησης θορύβου). 

* Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση περι¬ 
λαμβάνονται εργαλεία και μέτρα προ¬ 
στασίας. 


Να κατανοήσουν τον όρο κλιματι- 
σμός 

Να γνωρίζουν την ιστορική και τε¬ 
χνολογική εξέλιξη. 

Να γνωρίζουν τις έννοιες των όρων 
χειμερινός και θερινός κλιματισμός 
για όλο το χρόνο καθώς και τις συν¬ 
θήκες ανέσεως. 

Να αναφέρουν τους τύπους των κλι¬ 
ματιστικών που κατασκευάζονται 
σήμερα 

Να περιγράφουν βασικές εφαρμογές 
κλιματισμού σε μικρές εγκαταστά¬ 
σεις. 


Να αναγνωρίζουν τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται σε εργασίες εγκα¬ 
τάστασης , ελέγχου και συντήρησης 
κλιματιστικών μονάδων. 

Να οργανώνουν τη θέση εργασίας 
τους ανάλογα με την εργασία που θα 
εκτελέσουν 

Να χρησιμοποιούν ορθά τα όργανα 
μέτρησης και ελέγχου στις εγκατα¬ 
στάσεις κλιματισμού. 

Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας 
που λαμβάνονται στη χρήση των ερ- 
γαλείων χειρός. 


2. Γενικά περί Κλιματιστικών μονά¬ 
δων. Συστήματα απευθείας εκτόνω- 
σης. 

2.1 Εισαγωγή, Είδη κλιματιστικών μονά¬ 
δων (οικιακές και για μικρούς επαγ¬ 
γελματικούς χώρους) 


Να διακρίνουν τα είδη των κλιματιστι 


κων 


• Να περιγράφουν τα βασικά κατα¬ 
σκευαστικά χαρακτηριστικά των δια¬ 
φόρων τύπων κλιματιστικών μονά¬ 


δων. 
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2.2 Κατασκευαστική δομή μιας κλιματι¬ 
στικής μονάδας δωματίου τύπου πα¬ 
ραθύρου (πιοηοΕΙοοΚ) και των τμημά¬ 
των που αποτελείται. 

2.3 Κατασκευαστική δομή μιας κλιματι¬ 
στικής μονάδας διαιρούμενου τύπου ( 
δρΙίΐ, ηιυΐΐί-δρίίΐ και “φορητής” ) κα¬ 
θώς και των διαφόρων τύπων (τοίχου, 
δαπέδου, οροφής, κασέτας). 

2.4 Περιγραφή άλλων συστημάτων κλι¬ 
ματιστικών μονάδων απευθείας εκτό¬ 
νωσης (π.χ. νκν). 

2.5 Ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιού¬ 
νται στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις 
(είδη, χαρακτηριστικά) 

2.6 Στοιχεία επιλογής τοπικών κλιματι¬ 
στικών μονάδων από πίνακες και κα¬ 
ταλόγους, ΓΡ κ.λ.π. 


2.7 Κατασκευαστική δομή συστήματος 
χειμερινού - θερινού κλιματισμού με 
κεντρική κλιματιστική μονάδα. 


2.8 Κατασκευαστική δομή του κλιματι¬ 
στικού ενός επιβατικού αυτοκινήτου 


Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτη¬ 
ριστικά λειτουργίας των διαφόρων 
τύπων κλιματιστικών μονάδων. 

Να γνωρίζουν συνοπτικά τη δομή 
και λειτουργία των κεντρικών συστη¬ 
μάτων κλιματισμού (χειμώνα-θέρους) 
καθώς και των διαφόρων επιμέρους 
μηχανημάτων από τα οποία αποτε¬ 
λούνται. 


Να επιλέγουν με απλούς πρακτικούς 
κανόνες την απαιτούμενη ισχύ ενός 
κλιματιστικού μηχανήματος καθώς 
και τον κατάλληλο τύπο για κάθε ε¬ 
φαρμογή. 

Να περιγράφουν τη δομή συστήματος 
χειμερινού-θερινού κλιματισμού με 
κεντρική κλιματιστική μονάδα. 

Να περιγράφουν τη δομή του κλιμα¬ 
τιστικού μηχανήματος ενός επιβατι¬ 
κού αυτοκινήτου 


2. Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 
την Ενότητα 

1) Επίδειξη των μερών των κλιματιστι¬ 
κών μονάδων θερινού και χειμερινού 
κλιματισμού 

2) Τρόπος ορθής τοποθέτησης όλων των 
παραπάνω τύπων κλιματιστικών μο¬ 
νάδων ( επιλογή θέσης, επιλογή και 
στήριξη βάσης, διάτρηση κ.λ.π.). 


3) Διαμόρφωση των σωληνώσεων σύν¬ 
δεσης ψυκτικού μέσου με εξαρτήματα 
ή κόλληση καθώς και τις μονώσεις 
αυτών. 


• Να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα 
βασικά μέρη ενός τοπικού κλιματιστι¬ 
κού μηχανήματος 

• Να γνωρίζουν να τοποθετούν ορθά 
μία τοπική κλιματιστική μονάδα, 
λαμβάνοντας υπόψη 

=> Τις οδηγίες του κατασκευαστή 

=> Τα ηλεκτρικά διαγράμματα συνδέσε¬ 

ις 

=> Τους κανόνες της τεχνικής 

=>Την αρχιτεκτονική διάταξη του κτη¬ 
ρίου και τη στατική επάρκεια. 

• Να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύ¬ 
πους σωλήνων που χρησιμοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις μικρών κλιματι¬ 


στικών μοναοων καθώς και τους τρ 
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4) Επιλογή και διαμόρφωση καλωδίω¬ 
σης, για την ηλεκτρική σύνδεση των 
συσκευών. 

5) Επίδειξη των μερών του κλιματιστι¬ 
κού μηχανήματος ενός επιβατικού αυ¬ 
τοκινήτου. 

• Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση Οα 

περιλαμβάνονται εργαλεία και μέτρα 

προστασίας.___ 

3. Βασικά μηχανήματα, εξαρτήματα 
και συσκευές Κλιματιστικών μονά- 
δων διαφόρων τύπων 

3.1 Εισαγωγή 

3.2 Βασικά εξαρτήματα κλιματιστικής 
μονάδας. 

• Συμπιεστής κλιματιστικών μονάδων 
(είδη, σκοπός, λειτουργία. Πλεονεκτή¬ 
ματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου) 

• Συμπυκνωτής (είδη, δομή λειτουργία) 

• Εκτονωτικές βαλβίδες (είδη δομή, 
λειτουργία) 

• Εξατμιστής (είδη, δομή, λειτουργία) 

• Περιγραφή της ροής του αέρα στην 
κλιματιστική μονάδα 

• Φίλτρα αέρα (είδη, χαρακτηριστικά, 
επιλογή) 

• Ανεμιστήρες (τύποι, λειτουργία, τε¬ 
χνικά χαρακτηριστικά) 

• Τρόποι αφύγρανσης και ύγρανσης σε 
κλιματιστικές μονάδες. 

3.3 Ημικεντρική μονάδα κλιματισμού 
(δομή, λειτουργία) 

3.4 Δίκτυο αεραγωγών και στόμια (ανα¬ 
φορικά). 

3.5 Εξαρτήματα ελέγχου και λειτουργίας 
(θερμοστάτης χώρου & αέρα, σύστη¬ 
μα αποπάγωσης, διατάξεις προστασί¬ 
ας κλιματιστικού κλπ.) 

3.6 Τετράοδος βαλβίδα (δομή, εναλλαγή 


λειτουργίας χειμώνα καλοκαίρι. 


στικών μονάδων καθώς και τους τρό¬ 
πους σύνδεσης αυτών. 

Να είναι σε θέση να επιλέγουν και να 
διαμορφώνουν την καλωδίωση για τη 
σύνδεση των κλιματιστικών συσκευ- 


Να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα 
βασικά μέρη ενός κλιματιστικού μη¬ 
χανήματος επιβατικού αυτοκινήτου 


_____—- 1 

• Να γνωρίζουν τους διάφορους τύπους 

μηχανημάτων, εξαρτημάτων και συ¬ 
σκευών καθώς και τα βασικά χαρα¬ 
κτηριστικά κάθε τύπου, που χρησιμο¬ 
ποιούνται στις κλιματιστικές μονάδες 
οικιακού τύπου ή για μικρούς επαγ¬ 
γελματικούς χώρους (π.χ. διάφοροι 
τύποι συμπιεστών). 

• Να περιγράφουν τη λειτουργία και τις 
βασικές διαφορές των διάφορων μη¬ 
χανημάτων, εξαρτημάτων και συ¬ 
σκευών ανάλογα με την εφαρμογή. 


Να περιγράφουν τη συνολική λει¬ 
τουργία μιας κλιματιστικής συσκευής, 
για κλιματισμό κατά τη χειμερινή ή 
θερινή περίοδο, καθώς και τη διαδι¬ 
κασία αφύγρανσης. 


Να γνωρίζουν τά συστήματα αυτομα¬ 
τισμού που χρησιμοποιούνται στις 
κλιματιστικές συσκευές οικιακού τύ¬ 
που και για μικρούς επαγγελματικούς 
χώρους. 

Να γνωρίζουν τη δομή και τη λει¬ 
τουργία της τετραόδου βαλβίδας. 
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λειτουργίας χειμώνα-καλοκαίρι). 


3. Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 
την Ενότητα 

Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή 
τοπικής κλιματιστικής μονάδας 


1) Διάγνωση βλαβών, μετρήσεις και 
έλεγχοι καλής λειτουργίας 

2) Καθαρισμός, συντήρηση, ρυθμίσεις 

3) Αποσύνδεση, επισκευή ή αντικατά¬ 
σταση και επανατοποθέτηση των 
διαφόρων τμημάτων της τοπικής κλι¬ 
ματιστικής μονάδας. 

4) Δημιουργία κενού και συγκέντρωση 
του ψυκτικού σε μια τοπική κλιματι¬ 
στική μονάδα. 

5) Πλήρωση με ψυκτικό μέσο από τη 
βαλβίδα του δετνίεε 


Να συμβουλεύονται τα εγχειρίδια τιον 
κατασκευαστών των συστημάτων 
κλιματισμού, σχετικά με τις πιθανές 
βλάβες και τις απαιτούμενες διορθω¬ 
τικές ενέργειες καθώς και τις διαδικα¬ 
σίες συντήρησης. 

Να γνωρίζουν να ελέγχουν, να συντη¬ 
ρούν και να επισκευάζουν τοπικές 
κλιματιστικές μονάδες. 

Να τηρούν τους κανονισμούς σχετικά 
με τα ηλεκτρικά δίκτυα και συσκευές. 

Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας 
που πρέπει να λαμβάνονται κατά τον 
έλεγχο και την αντικατάσταση των 
διαφόρων εξαρτημάτων των συστη¬ 
μάτων κλιματισμού καθώς και από τη 
χρήση των εργαλείων χειρός. 

Να είναι σε θέση να δημιουργούν κε¬ 
νό και να πληρώνουν την εγκατάστα¬ 
ση με ψυκτικό μέσο. 


Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση θα 
περιλαμβάνονται εργαλεία και μέτρα 
προστασίας 

Επίσκεψη στο δετνίοε μεγάλης εται¬ 
ρείας κλιματιστικών μηχανημάτων 
και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 



βλητού όγκου). Δομή και λειτουργία. 
4.2Μετάδοση κίνησης. 
4.3Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης, (δο¬ 
μή και λειτουργία). 

4.4 Ηλεκτρικό κύκλωιια 
4.5Συμπυκνωτικ. Είδη συιιπυκνωτών 






Να γνωρίζουν τους διάφορους τύπους 
εξαρτημάτων καθώς και τα βασικά 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου, που 
χρησιμοποιούνται στα κλιματιστικά 
των αυτοκινήτων (π.χ. οι διάφοροι 
τύποι συμπιεστών). 

Να περιγράφουν τη λειτουργία και τις 
βασικές διαφορές των διαφόρων ε¬ 
ξαρτημάτων ανάλογα με την εφαρμο¬ 
γή. 

Να περιγράφουν τη συνολική λει¬ 


τουργία μιας κλιματιστικής μονάδάς 
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στικά, λειτουργία). 

4.7 0εΡίΐοστ«τικές εκτονωτικές βαλβί¬ 
δες (είδη, γαρακτηριστικά, λειτουργία 

| 4.8 Εξατμιστικ (είδη, χαρακτηριστικά, 
λειτουργία) 

4.9 Εύκαμπτοι σωλήνες ψυκτικού ρευ¬ 
στού και σύστημα βεβιασμένης κυ¬ 
κλοφορίας αέρα και αεραγωγών (περι- 


χουργία μιας κλιματιστικής μονάδας 
ετηβατικού αυτοκινήτου. 


Ϊ/ΙΙΙΙΠ11 1»ΗΤθ ΙΐνΐΐΙΐυΑ 1**1 ϊ > 


τουργία ) 

4.1 Ο Ψυκτικό ρευστό (Κ-134 η) και λι- 
παντικό 

4.11 Αυτοματισμοί λειτουργίας κλιματι¬ 
στικού αυτοκινήτου 

4.12 Αφαίρεση της υγρασίας από το κλι¬ 
ματιστικό σύστημα. Μέθοδος τριπλής 
εκτόνωσης. 

4.13 Βαλβίδες ανεπιστροφής (5 οΗγ3<36γ) 
πλήρωσης για τα κλιματιστικά που λει¬ 
τουργούν με Κ-12 και Κ-1343. 

4.14 Μετατροπή συστήματος Κ-12 σε 
ΙΜ343 


• Να γνωρίζει τη διαδικασία πλήρωσης 
και ελέγχου ψυκτικού και λιπαντικού 
στο κλιματιστικό ενός αυτοκινήτου. 

• Να γνωρίζουν τα συστήματα αυτομα¬ 
τισμού που χρησιμοποιούνται στις 
κλιματιστικές μονάδες αυτοκινήτων. 

• Να γνωρίζει τις δυσάρεστες συνέπειες 
που προκαλεί η υγρασία στο σύστημα. 
Να γνωρίζει τη διαδικασία δημιουρ¬ 
γίας 3πλού κενού. 

• Να γνωρίζει τους τύπους των βαλβί¬ 
δων ανεπιστροφής. 

• Να γνωρίζει τις μετατροπές πρέπει να 
γίνουν στην κλιματιστική μονάδα αυ¬ 
τοκινήτου προκειμένου να την μετα¬ 
τρέψουμε από σύστημα Κ-12 σε Κ¬ 
Ι 343. 


4. Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Ενό¬ 
τητα Κλιματισμός Αυτοκινήτου 

4.1 Εγκατάσταση συστήματος κλιματι¬ 
σμού σ’ ένα αυτοκίνητο. 

4.2 Σύνδεση σετ μανομέτρων(κάσας) 
στο ψυκτικό κύκλωμα 

4.3 Φόρτιση του συστήματος με ψυκτι¬ 
κό μέσο 

4.4 Έλεγχος διαρροών στο σύστημα. 

4.5 Έλεγχος και ρύθμιση της θερμοστα- 
τικής εκτονωτικής βαλβίδας. 

4.6 Αφαίρεση και συλλογή ψυκτικού 
ρευστού. Διαδικασία εκκένωσης. 

4.7 Διάγνωση βλαβών του συστήματος 
κλιματισμού. 

4.8 Αντικατάσταση εξαρτημάτων του 


συστήματος. 


Να γνωρίζουν να εγκαθιστούν ορθά 
ένα σύστημα κλιματισμού σε αυτοκί¬ 
νητο, σύμφωνα με τις οδηγίες των κα¬ 
τασκευαστών του συστήματος και του 
αυτοκινήτου. 

Να συμβουλεύονται τα εγχειρίδια των 
κατασκευαστών των συστημάτων 
κλιματισμού, σχετικά με τις πιθανές 
βλάβες και τις απαιτούμενες διορθω¬ 
τικές ενέργειες καθώς και τις διαδικα¬ 
σίες συντήρησης. 

Να είναι σε θέση να ελέγχουν, να συ¬ 
ντηρούν και να επισκευάζουν τα συ¬ 
στήματα κλιματισμού αυτοκινήτων. 

Να μπορούν να δημιουργούν κενό και 


να πληρούν την εγκατάσταση με ψυ- 
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συστήματος. 

4.9 Καθαρισμός και τακτική συντήρηση 
του συστήματος κλιματισμού. 

να πληρούν την εγκατάσταση με ψυ¬ 
κτικό μέσο. 

4.101 Ιλεκτρική συνδεσμολογία των ηλε¬ 
κτρικών εξαρτημάτων (διακόπτες, 
ασφαλιστικές διατάξεις, θερμοστά¬ 
τες κ.λ.π.). 

• Να είναι σε θέση να συνδέουν το ηλε- 
κτρολογικό μέρος τοιν μονάδων κλι¬ 
ματισμού επιβατικών αυτοκινήτων. 

* Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση θα 
περιλαμβάνονται εργαλεία και μέτρα 
προστασίας. 

* Επίσκεψη σε συνεργείο και σύνταξη 
τεχνικών εκθέσεων. 

• Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας 
που πρέπει να λαμβάνονται κατά τον 
έλεγχο και την αντικατάσταση των 
διαφόρων εξαρτημάτων των συστη¬ 
μάτων κλιματισμού αυτοκινήτου κα¬ 
θώς και από τη χρήση των εργαλείων 
χειρός. 


5. Αεραγωγοί και Στόμια (συνοπτική · Να περιγράφουν μία τυπική έγκατά 
παρουσίαση). στάση κλιματισμού-αερισμού με αε 


ραγωγους. 

5.1. Συστήματα αεραγωγών τοπικών · Νο γνωρίζουν τους τύπους αεραγω- 

κλιματιστικών μονάδων μικρών ε- και οτομίων. 

παγγελματικών χώρων (διαμόρφωση · Να αναγνωρίζουν τους αεραγωγούς 
δικτύου, είδη αεραγωγών) καθώς και και τα στόμια (τύπος, διαστάσεις, πε- 
εξαερισμού ράσματα κ.λ.π.) σε μηχανολογικό 

σχέδιο. 

5.2. Στόμια (είδη, ρυθμίσεις) 

Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 

την Ενότητα 

• Να διαμορφώνουν ένα μικρό δίκτυο 

1) Διαμόρφωση, ανάρτηση και στήριξη αεραγωγού, 

μικρού αεραγωγών. 

• Να εγκαθιστούν ένα μικρό δίκτυο αε- 

2) Μόνωση δικτύου αεραγιογών ραγωγών και να το συνδέουν τον ανε¬ 

μιστήρα. 

3) Σύνδεση ανεμιστήρα σε αεραγωγό. 


* Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση θα 
περιλαμβάνονται εργαλεία και μέτρα 


Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας 
που πρέπει να λαμβάνονται κατά την 
διαμόρφωση και εγκατάσταση αέρα- 
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προστασίας. 

* Κατασκευή έργων και εκπόνηση 
ομαδικών εργασιών από τους μαθητές. 


διαμόρφωση και εγκατάσταση αερα¬ 
γωγών καθώς και από τη χρήση των 
εργαλεκον χειρός. 


1 °' ΚΥΚΛΟΣ- Α' ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ I» 


1. Εισαγωγικά στοιχεία 

1.1 Εισαγιογή και ορισμός της ψύξης 

1.2 Ιστορικά στοιχεία για την ψύξη 


1.3 Τα είδη τιον ψυγείων και των 
καταψυκτών 


1.4 Σύγχρονες εφαρμογές ψύξης. 


Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 
την ενότητα 

Εργαλεία και όργανα 

1) Εργαλεία χειρός που χρησιμοποιού¬ 
νται σε εργασίες ψύξης 


2) Όργανα μέτρησης και ελέγχου 


*Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση 
περιλαμβάνονται εργαλεία και μέτρα 
προστασίας 


• Να κατανοήσουν τον όρο ψύξη 

• Να γνωρίζουν την ιστορική και τεχνολογική 
εξέλιξη. 

• Να αναγνωρίζουν τους τύπους των ψυγείων 
που κατασκευάζονται σήμερα 

• Να αναφέρουν βασικές εφαρμογές ψύξης σε 
μικρές εγκαταστάσεις. 


• Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά 
τα εργαλεία σε εργασίες ψύξης. Να συντηρούν 
αυτά. 

• Να χρησιμοποιούν ορθά τα όργανα μέτρησης 
και ελέγχου 

• Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας που λαμ- 
βάνονται στη χρήση των εργαλείων χειρός 
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2. Γενικά περί Ψυγείων 

2.1 Κατασκευαστική δομή του οικιακού · Να περιγράφουν τη βασική δομή ενός οικιακού 

ψυγείου. Προβλήματα ψυκτικού θα- ψυγείου 

λάμου. 

• Να περιγράφουν τη βασική δομή ενός μικρού 

2.2 Κατασκευαστική δομή του μικρού επαγγελματικού ψυγείου, 

επαγγελματικού ψυγείου 

• Να περιγράφουν τη βασική δομή ενός οικιακού 

2.3 Κατασκευή του οικιακού καταψύκτη ή μικρού επαγγελματικού καταψύκτη 


Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 

την ενότητα 

Υλικά και εξαρτήματα ψύξης · Να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους σω¬ 

λήνων που χρησιμοποιούνται στην ψύξη και ερ- 

1) Σωληνώσεις γάζονται με αυτούς. 

• Να γνωρίζουν τα διάφορα εξαρτήματα των δι- 

2) Εξαρτήματα κτύων ψύξης. 

• Να γνωρίζουν τους τρόπους σύνδεσης των σω¬ 
λήνων ψύξης και να κατανοήσουν την διαφορά 

3) Στεγανοποίηση κόλλησης και σύνδεσης. 

• Να αναγνωρίζουν τα εργαλεία και υλικά για 
την συγκόλληση των χαλκοσωλήνων. 

4) Εξοπλισμός και υλικά συγκόλλησης 

χαλκοσωλήνων. . Να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας που λαμ- 

βάνονται στη χρήση των εργαλείων χειρός 

* Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση θα 
περιλαμβάνονται εργαλεία και μέτρα 
προστασίας. 
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3. Ψυκτικά υγρά 

3.1 Εισαγωγή, είδη ψυκτικών υγρών που 
χρησιμοποιούνται στα οικιακά ψυγεία 
και στα τοπικά κλιματιστικά, 
προστασία περιβάλλοντος 


3.2 Ανακύκλωση ψυκτικού μέσου 


3.3 Ψυκτικός κύκλος πάνω στο 
διάγραμμα ΜοΙΙώτ χωρίς 
μαθηματικές αναλύσεις 


Να αναγνωρίζουν τους κωδικούς των ψυκτικών 
υγρών. 

Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε 
ψυκτικού υγρού-μέσου. 

Να κατανοήσουν το ρόλο του ψυκτικού μέσου 
σ’ένα μηχανικό ψυκτικό σύστημα. 

Να γνωρίζουν τους τρόπους συλλογής και ανα¬ 
κύκλωσης των ψυκτικών υγρών, κατανοώντας 
την σημασία αυτής της εργασίας στην προστα¬ 
σία του περιβάλλοντος. 

Να κατανοήσουν την αλλαγή φάσεων του ψυ¬ 
κτικού μέσου και να γνωρίζουν πώς πετυχαίνε- 
ται αυτή. 


Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 
την ενότητα 

Διαμόρφωση άκρων και συγκόλληση 
Χαλκοσωλήνα 

1) Χαρακτηριστικά χαλκοσωλήνων, τυ¬ 
ποποιήσεις 

2) Κοπή χαλκοσωλήνα, 

3) Εκχείλωση χαλκοσωλήνα 

4) Εκτόνωση χαλκοσωλήνα 


5)Τεχνικές συγκόλλησης χαλκοσωλήνων. 

* Σε κάθε εργαστηριακή άσκηση θα 
περιλαμβάνονται εργαλεία και μέτρα 
προστασίας. 


Να γνωρίζουν και να διακρίνουν τους διάφο¬ 
ρους τύπους χαλκοσωλήνων και την τυποποίη¬ 
σή τους. 

Να γνοιρίζουν και να χρησιμοποιούν ορθά τα 
διάφορα κοπτικά εργαλεία χαλκοσωλήνων. 

Να γνωρίζουν τη διαφορά εκχείλωσης και ε¬ 
κτόνωσης καθώς και την διαδικασία πραγματο¬ 
ποίησής τους. 


Να γνωρίζουν τις τεχνικές συγκόλλησης και να 
χρησιμοποιούν ορθά τις συσκευές και τα υλικά 
συγκόλλησης. 

Να γνωρίζει τα μέτρα προστασίας που λαμβά- 
νονται στη χρήση των εργαλείων χειρός 
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4. Οικιακά ψυγεία. 

4.10 συμπιεστής (λειτουργία) 

4.2 0 συμπυκνωτής 

4.3 Εκτονωτική διάταξη 

4.4 Ψύξη. Ο εξατμιστής. 

• Εξατμιστές φυσικής κυκλοφορί¬ 
ας του αέρα. 

• Απόψυξη εξατμιστή 

4.5 Συμπυκνώματα απόψυξης, αυτόμα¬ 
τη απόψυξη. 

4.6 Ψύξη λαδιού συμπιεστή. 

4.7 Ο οικιακός ψυκτικός θάλαμος (οι¬ 
κιακό ψυγείο, περιγραφή, τεχνικά χα¬ 
ρακτηριστικά 

4.8 Καλωδιώσεις και μηχανισμοί ελέγ¬ 
χου. 

4.9 Σωστή θέση τοποθέτησης του οικια¬ 
κού ψυγείου. 

4.10 Μηχανισμοί ελέγχου του 
συμπιεστή. 

4.11 Κύκλωμα εκκίνησης του 
συμπιεστή. 

4.12 Κύκλος απόψυξης. 

4.13 Θερμαντήρες παρεμπόδισης 
σχηματισμού υγρασίας. 

4.14 Φωτισμός. 

4.15 Κινητήρες των ανεμιστήρων του 
ψυγείου. 

4.16 Λειτουργία μηχανισμού 
παρασκευής πάγου 

Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 
την ενότητα 

1 Συντήρηση ψυγείου. 

2 Προβλήματα ψυκτικού θαλάμου. 

3 Συνδέσεις μανομέτρων. 

4 Χαμηλό φορτίο ψυκτικού μέσου. 

5 Υπερφόρτωση με ψυκτικό μέσο. 

6 Διαρροές ψυκτικού μέσου. 

7 Διαρροές εξατμιστή. 

8 Διαρροές συμπυκνωτή. 

9 Διαρροές ψυκτικού μέσου από τις 
σωληνώσεις. 

10 Αλλαγή συμπιεστή. 

11 Εκκένωση συστήματος. Πλήρωση 

12 Έλεγχος και αντικατάσταση του τρι¬ 
χοειδή σωλήνα. 

13 Έλεγχος απόδοσης συμπιεστή 


• Να ορίζει τι είναι ψύξη και να περιγράφει το 
ψυκτικό κύκλο των οικιακών ψυγείων. Να πε¬ 
ριγράφει τους τύπους τα φυσικά χαρακτηριστι¬ 
κά και τις συνηθισμένες θέσεις του εξατμιστή, 
του συμπιεστή, του συμπυκνωτή και του τριχο¬ 
ειδή σωλήνα. Του συλλέκτη συμπυκνώματος 
απόψυξης. 

• Να γνωρίζει πως ψύχεται το λιπαντικό του συ¬ 
μπιεστή 

• Να περιγράφει τη κατασκευαστική δομή του 
ψυκτικού θαλάμου 

• Να περιγράφει το ηλεκτρικό διάγραμμα ενός 
οικιακού ψυγείου. 


• Να περιγράφει τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς 
ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα οικιακά 
ψυγεία. 


• Να γνωρίζει το μηχανισμό δημιουργίας πάγο 
κύβων. 


• Να περιγράφει, και να εκτελεί τις τεχνικές συ¬ 
ντήρησης και επισκευής που εφαρμόζονται στα 
οικιακά ψυγεία. 
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5. Ο οικιακός ή μικρός επαγγελματικός 

καταψύκτι/ς. 

5.1 Ο θάλαμος ή κιβώτιο τον καταψύκτη. 
Εσωτερικό θαλάμου. Είδη και 
λειτουργία 

5.2 Ο συμπιεστής (λειτουργία) 

5.5 Ο συμπυκνωτής 

5 4 0 εάιτμιστής 

5.5 // εκτονωτική διάταξη. 

5.6 Συνηθισμένες συνθήκες λειτουργίας 
συμπιεστή 

5 .7 Συνηθισμένες συνθήκες λειτουργίας 
συμπυκΎωτή 

5.8 Συνηθισμένες συνθήκες λειτουργίας 
εξατμιστή. 

5.9 Μηχανισμοί ελέγχου. Συντήρηση 
καταψύκτη. Μετακίνηση του 
καταψύκτη. 

5.1 ΟΠροσωρινή αποθήκευση 
τροφίμων. 

Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 

την ενότητα. 


2 

3 

4 


6 

7 


Συντήρηση καταψύκτη. 

Εντοπισμός προβλημάτων θαλάμου. 
Ελεγχος ικανοποιητικής φόρτισης 
Έλεγχος., εντοπισμός διαρροής και 
επισκευή αυτής. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας και αντι¬ 
κατάσταση του συμπιεστή. 
Εκκένωση συστήματος. Πλήρωση 
Επισκευή εκτονωτικής διάταξης. 


Να περιγράφει το φαινόμενο της «καύσης» των 
τροφίμων από τον καταψύκτη. Να αναφέρει τη 
δομή ενός μικρού καταψύκτη 

Να περιγράφει τους τύπους των συμπιεστών 
που χρησιμοποιούνται στους μικρούς καταψύ¬ 
κτες 

Να γνωρίζει τη δομή των συμπυκνωτών φυσι¬ 
κής κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται στους 
καταψύκτες. 

Να αναγνωρίζει τους τύπους των εξατμιστών 
που χρησιμοποιούνται στους καταψύκτες. 

Να εξηγεί τη λειτουργία του τριχοειδή σωλήνα. 

Να εξηγεί τις διαδικασίες απόψυξης ενός κατα¬ 
ψύκτη 

Να περιγράφει την απόδοση του συμπυκνωτή 
σε σχέση με τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 


Να γνιορίζει τις συνθήκες λειτουργίας του συ¬ 
μπιεστή, (θόρυβος, κραδασμοί, συνθήκες πίε¬ 
σης κατάθλιψης, συνεχής λειτουργία) 


Να ελέγχει να συντηρεί και να επισκευάζει μι¬ 
κρούς επαγγελματικούς καταψύκτες. 
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6 Μικρά επαγγελματικά ψυγεία 

6.1 Επαγγελματική Ψύξη για μικρά ε¬ 
παγγελματικά ψυγεία. Ο εξατμιστής. 
Εξατμιστές φυσικής και βεβιασμέ¬ 
νης κυκλοφορίας του αέρα. Απόψυ¬ 
ξη εξατμιστή 

6.2 Ο συμπιεστής (λειτουργία) 

6.3 Ο συμπυκνωτής. 

6.4 Εκτονωτική διάταξη 

6.5 Συμπυκνώματα απόψυξης, 
αυτόματη απόψυξη. 

6.6 Ί'ύξη λαδιού συμπιεστή. 

6.7 Ο μικρός ψυκτικός θάλαμος. 

6.8 Καλωδιώσεις και μηχανισμοί 
ελέγχου. 

6.9 Σωστή θέση τοποθέτησης (συμπιε¬ 
στή) ενός μικρού επαγγελματικού 
ψυγείου. 

6.1 ((Μηχανισμοί ελέγχου του 
συμπιεστή. 

6.12 Κύκλωμα εκκίνησης του συμπιεστή. 

6.12Κύκλος απόψυξης. 

6.13Θερμαντήρες παρεμπόδισης 
σχηματισμού υγρασίας. 

6.14Φωτισμός. 

6.15Κινητήρες των ανεμιστήρων του 
ψυγείου. 

. 16 Λειτουργία μηχανισμού παρασκευής 
πάγου για επαγγελματική χρήση 

Εργαστηριακές Ασκήσεις γι αυτήν 

την ενότητα 

1 Τοποθέτηση μερών μικρού επαγγελ¬ 
ματικού ψυγείου 

2 Συντήρηση ψυγείου. 

3 Προβλήματα ψυκτικού θαλάμου. 

4 Συνδέσεις μανομέτρων. 

5 Χαμηλό φορτίο ψυκτικού μέσου. 

6 Υπερφόρτωση με ψυκτικό μέσο. 

7 Διαρροές ψυκτικού μέσου. 

8 Διαρροές εξατμιστή - συμπυκνωτή. 

9 Διαρροές ψυκτικού μέσου από τις 
σωληνώσεις. 

10 Αλλαγή συμπιεστή. 

11 Εκκένωση συστήματος. Πλήρωση 

12 Επισκευή τριχοειδή σωλήνα. 

13 Επίσκεψη στο δετνίεσ μεγάλης εται¬ 
ρείας και σύνταξη τεχνικών εκθέσε¬ 
ων. 

14 Κατασκευή έργων και εκπόνηση ερ¬ 

γασιών από τους μαθητές. 


• Να ορίζει τι είναι ψύξη και να περιγράφει το 
ψυκτικό κύκλο των μικρών επαγγελαμτικών 
ψυγείων. Να περιγράφει τους τύπους τα φυσικά 
χαρακτηριστικά και τις συνηθισμένες θέσεις 
του εξατμιστή, του συμπιεστή, του συμπυκνωτή 
και της εκτονωτικής διάταξης καθώς επίσης και 
του συλλέκτη συμπυκνώματος απόψυξης. 

• Να γνωρίζει πως ψύχεται το λιπαντικό του συ¬ 
μπιεστή 

• Να περιγράφει τη κατασκευαστική δομή του 
ψυκτικού θαλάμου 

• Να περιγράφει το ηλεκτρικό διάγραμμα ενός 
μικρού επαγγελματικού ψυγείου. 


• Να περιγράφει τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς 
ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα μικρά ε¬ 
παγγελματικά ψυγεία. 


• Να γνωρίζει το μηχανισμό δημιουργίας παγο¬ 
κύβων. 


• Να τοποθετεί, να περιγράφει, και να εκτελεί τις 
τεχνικές συντήρησης και επισκευής που εφαρ¬ 
μόζονται στα μικρά επαγγελματικά ψυγεία.. 
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Γ’ ΚΥΚΛΟΣ-Α’ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Εισαγωγή 


1.1 Ανακεφαλακοση στο αρχιτεκτονικό 
σχέδιο και στις κλίμακες σχεδίου. 

1.2 Βασικές όψεις και τομές αντικειμέ- 
νοιν. 

1.3 Βασικοί συμβολισμοί και διαστάσεις 
σχεδίου. 

1.4 Βασικά στοιχεία αξονομετρικών σχέ¬ 
διο) ν. 

Οι μαθητές -τριες 

• Να θυμηθούν βασικές αρχές σχεδίασης 
και ανάγνωσης του αρχιτεκτονικού σχε¬ 
δίου. 

• Να θυμηθούν την απεικόνιση υπό κλίμα¬ 
κα σχεδίου. 

• Να υπολογίζουν από σχέδιο, υπό κλίμα¬ 
κα, τις πραγματικές διαστάσεις των χώ¬ 
ρων και αποστάσεων. 

• Να θυμηθούν τους τρόπους σχεδίασης 
αντικειμένων σε όψεις. 

• Να θυμηθούν τους τρόπους σχεδίασης 
εσωτερικών λεπτομερειών. 

• Να θυμηθούν τον σωστό συμβολισμό και 
την σωστή τοποθέτηση των διαστάσεων 
στο σχέδιο. 

2. Σχεδίαση δικτύων σωληνώσεων ψυ¬ 
κτικών. 


2.1 Σχεδίαση και συμβολισμό σωλήνων 
σε τομή (απλών και με μόνωση). 

2.2 Σχεδίαση και συμβολισμό σωληνο¬ 
γραμμών ψυκτικών με συγκόλληση. 

2.3 Σχεδίαση και συμβολισμό σωληνο¬ 

γραμμών ψυκτικών με εξαρτήματα. 

• Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν σωλή¬ 
νες και δίκτυα σωληνώσεων. 

• Να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά χαρα¬ 
κτηριστικά των εξαρτημάτων των σωλή¬ 
νων από σχέδιο. 

• Να σχεδιάζουν και να αναγνωρίζουν τα 
δίκτυα σωληνώσεων ψυκτικών που συ¬ 
γκροτούνται με συγκόλληση και με εξαρ¬ 
τήματα. 

• Να χρησιμοποιούν τους σωστούς συμβο¬ 
λισμούς στη σχεδίαση των σωληνογραμ¬ 
μών. 

3. Σχεδίαση και αναγνώριση των εξαρ¬ 
τημάτων, συσκευών και οργάνων 
οικιακού ψυγείου και μικρών μο¬ 
νάδων επαγγελματικής ψύξης. 


3.1 Σχεδίαση απλών εξαρτημάτων και 

συσκευών οικιακού ψυγείου («κατά¬ 
ψυξη» συμπυκνωτή κλπ.) 

3.2 Αναγνώριση της δομής και της λει¬ 
τουργίας των οικιακών ψυγείων από 
τεχνικά έντυπα. 

• Να αναγνωρίζουν και να σχεδιάζουν βα¬ 
σικά εξαρτήματα και συσκευές οικιακού 
ψυγείου και μονάδων μικρής επαγγελμα¬ 
τικής ψύξης. 

• Να κατανοούν από τεχνικά έντυπα και 
σχέδια τη λειτουργία των ειδικών εξαρ¬ 
τημάτων και συσκευών οικιακών ψυγεί- 
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3.3 Σχεδίαση βασικών εξαρτημάτων και 
συσκευών μικρών μονάδων επαγ¬ 
γελματικής ψύξης (βαλβίδες συ¬ 
μπιεστή, δείκτες ροής, εξατμιστές, 
συμπυκνωτές, συλλέκτες ψυκτικού 
ρευστού κλπ.). 

3.4 Αναγνώριση της λειτουργίας εκτο- 
νωτικών διατάξεων από σχέδια και 
τεχνικά έντυπα ψυκτικών μονάδων. 

3.5 Σχεδίαση γραφικά σωληνώσεων λει¬ 
τουργικών σχεδίων ψυκτικών μονά¬ 
δων μικρής επαγγελματικής ψύξης 
και οικιακών ψυγείων. 

τημάτων και συσκευών οικιακών ψυγεί¬ 
ων και μονάδων μικρής επαγγελματικής 
ψύξης. 

• Να σχεδιάζουν γραφικά υδραυλικά, λει¬ 
τουργικά σχέδια μικρών μονάδων επαγ¬ 
γελματικής ψύξης. 

4. Αναγνώριση ηλεκτρικού σχεδίου ε¬ 
γκαταστάσεων, εξαρτημάτων και 
συσκευών. 


4.1 Αναγνώριση των ηλεκτρολογικών 
εξαρτημάτων από ηλεκτρικό σχέδιο 
εσωτερικών εγκαταστάσεων (ρευ¬ 
ματοδότες, ηλεκτρικοί πίνακες, δια¬ 
κόπτες κλ.π). 

4.2 Αναγνώριση της ηλεκτρολογικής 
συνδεσμολογίας τιον εξαρτημάτων 
και συσκευών μικρών μονάδων ε¬ 
παγγελματικής ψύξης και οικιακού 
ψυγείου (ανεμιστήρες, ηλεκτρονό¬ 
μους, πιεζοστάτες, συμπιεστές, θερ¬ 
μοστάτες κλ.π). 

4.3 Αναγνώριση της ηλεκτρικής λει¬ 
τουργίας μικρών μονάδων επαγγελ¬ 
ματικής ψύξης και οικιακού ψυγεί¬ 
ου. 

• Να αναγνωρίζουν από τους συμβολι¬ 
σμούς τα εξαρτήματα των εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Να αναγνωρίζουν τα σημεία ηλεκτρικής 
σύνδεσης των μηχανημάτων συσκευών 
και οργάνων μικρών μονάδων επαγγελ¬ 
ματικής ψύξης. 

• Να κατανοούν από λειτουργικό ηλεκτρι¬ 
κό σχέδιο τη λειτουργία των εξαρτημά¬ 
των των αυτοματισμών μικρών μονάδων 
επαγγελματικής ψύξης. 

• Να κατανοούν από λειτουργικό ηλεκτρι¬ 
κό διάγραμμα τη λειτουργία των μικρών 
μονάδων επαγγελματικής ψύξης και οι¬ 
κιακού ψυγείου. 

5. Σχεδίαση και αναγνώριση των χαρα¬ 
κτηριστικών τυπικών αεραγωγών. 


5.1 Σχεδίαση μικρών εγκαταστάσεων αε¬ 
ραγωγών αερισμού και τοπικού κλι¬ 
ματισμού. 

5.2 Αναγνώριση των χαρακτηριστικών 
των εξαρτημάτων συσκευών και ορ¬ 
γάνων των αεραγωγών για αερισμό 
και τοπικό κλιματισμό από τεχνικά 
έντυπα και σχέδια. 

• Να σχεδιάζουν αεραγωγούς σε τομές. 

• Να σχεδιάζουν μικρές εγκαταστάσεις αε¬ 
ραγωγών αερισμού και τοπικών μονάδων 
κλιματισμού. 

• Να αναγνωρίζουν την λειτουργία και τα 
χαρακτηριστικά των φίλτρων των στομί¬ 
ων των ανεμιστήρων των αεραγωγών αε¬ 
ρισμού μικρών ενιαίων χώρων και τοπι¬ 
κού κλιματισμού. 
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~<κ Αναγνώριση από τεχνικά έντυπα και 
σχέδια όλων των χαρακτηριστικών τον 
τοπικών μονάδων κλιματισμού. 


6.1 Αναγνώριση του τρόπου εγκατά¬ 
στασης τοπικής μονάδας κλιματι¬ 
σμού από τεχνικά έντυπα και σχέ¬ 
δια. 

6.2 Αναγνώριση των τρόπων ηλε¬ 
κτρικής σύνδεσης των τοπικών 
μονάδιον κλιματισμού. 

6.3 Αναγνώριση της υδραυλικής συν¬ 
δεσμολογίας τοπικών μονάδων 
κλιματισμού από τεχνικά έντυπα 
και σχέδια. 

6.4 Αναγνώριση των τεχνικών χαρα¬ 
κτηριστικών λειτουργίας των τοπι¬ 
κών μονάδων κλιματισμού. 

• Να αναγνωρίζουν από τεχνικά έντυπα 
και σχέδια τους τρόπους που υποδεικνύ¬ 
ουν οι κατασκευαστές για τη σωστή ε¬ 
γκατάσταση μονάδων τοπικού κλιματι¬ 
σμού. 

• Να αναγνωρίζουν από τεχνικά έντυπα και 
σχέδια τους τρόπους που υποδεικνύουν οι 
κατασκευαστές υδραυλικής και ηλεκτρι¬ 
κής σύνδεσης των τοπικών μονάδων κλι¬ 
ματισμού. 

• Να αναγνωρίζουν από τα τεχνικά έντυπα 
την ισχύ, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύ¬ 
ματος, την αντίσταση της προβλεπόμενης 
ηλεκτρικής ασφάλειας κλπ. των τοπικών 
μονάδων κλιματισμού. 
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2 ος ΚΥΚΛΟΣ-Α'ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ II» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Ε I Σ Α I Ω Γ II 

*ι----- 


I I Τι είναι ο κλιματισμός και αε¬ 
ρισμός. συνθήκες άνεσης. 

1.2 Ιστορική διαδρομή και εξέλι¬ 
ξη· 

1.3 Εφαρμογές του κλιματισμού 
και αερισμού (κλιματισμός- 
αερισμός άνετης διαβίωσης, 
κλιματισμός αερισμός βιομη¬ 
χανικής χρήσης). 

1.4 Αναφορά στα στάδια εργα¬ 
σιών για την εγκατάσταση κε- 
ντρικού-βιομηχανικού κλιμα¬ 
τισμού και αερισμού. Η σημα¬ 
σία της τεχνικής μελέτης. 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

1.5 Αναγνώριση βασικδιν στοιχεί- 
ιον από τεχνική μελέτη κεντρι- 
κού-βιομηχανικού κλιματι¬ 
σμού και αερισμού. 

1.6 Επισήμανση των οδηγιών για 
εγκατάσταση κεντρικού - 
βιομηχανικού κλιματισμού και 
αερισμού από τεχνική μελέτη. 


Οι μαθητές - τριες: 

• Να θυμηθούν τι είναι ο κλιματι¬ 
σμός. 

• Να γνωρίσουν τις χρήσεις του κλι- 
ματισμού-αερισμού. 

• Να γνωρίσουν τα στάδια εργασιών 
για την εγκατάσταση κεντρικών 
εγκαταστάσεων κλιματισμού και 
αερισμού. 

• Να γνωρίσουν τη σημασία της 
τεχνικής μελέτης για τις εγκατα¬ 
στάσεις κεντρικού κλιματισμού 
και αερισμού. 


Να αναγνωρίζουν στοιχεία από 
την τεχνική μελέτη για την εγκα¬ 
τάστασή της. 
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2. Ψυχρομετρία και κλιματισμός. 

2.1 Εργαζόμενη μάζα στον κλιμα¬ 
τισμό (αέρας). 

2.2 Βασικές έννοιες φυσικής και 
θερμοδυναμικής χρήσιμες στον 
κλιματισμό (θερμοκρασία, πίε¬ 
ση, υγρασίες, αισθητά και λαν- 
Οάνοντα φορτία, ενθαλπία, α¬ 
πόλυτα σχετικά και ειδικά με¬ 
γέθη κλ.π.). 

2.3 Σύσταση του ατμοσφαιρικού 
αέρα. 

2.4 Τρόποι μεταφοράς του αέρα. 

2.5 Ψυχρομετρικός χάρτης. 

2.6 Μεταβολές του αέρα στον κλι- 
ματισμό-αερισμό (ψύξη με α- 
φύγρανση,θέρμανση με ύ- 
γρανση κλπ.) 

2.7 Θεωρητικός υπολογισμός θερ¬ 
μοδυναμικών χαρακτηριστικών 
του αέρα και μεταβολών με τη 
χρήση του ψυχρομετρικού 
χάρτη. 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 


Να μάθουν τη σημασία του αέρα 
στον κλιματισμό και αερισμό. 

Να μάθουν τους τρόπους μεταφο¬ 
ράς του ατμοσφαιρικού και κλιμα¬ 
τισμένου αέρα. 

Να γνωρίσουν τη δομή και τη ση¬ 
μασία του ψυχρομετρικού χάρτη. 
Να γνωρίσουν τις μεταβολές του 
αέρα στον κλιματισμό και αερισμό 
και να τις αποτυπώνουν σε ψυχρο¬ 
μετρικό χάρτη. 


Να γνωρίσουν τα όργανα μέτρη¬ 
σης των θερμοδυναμικών στοιχεί¬ 
ων του αέρα. 

Να ασκηθούν σε μετρήσεις θερμο¬ 
δυναμικών στοιχείων του αέρα σε 
χώρο και σε αεραγωγούς. 

Να αποτυπώνουν τις μεταβολές 
του αέρα σε ψυχρομετρικό χάρτη 
μετά από μετρήσεις. 

Να εξάγουν συμπεράσματα για τις 
μεταβολές αφού τις συγκρίνουν με 
τις συνθήκες ανέσεως. 


2.8 


2.9 


2.10 


Όργανα μέτρησης θερμοδυνα¬ 
μικών χαρακτηριστικών του 
αέρα. 

Μετρήσεις σε χώρο και σε ει¬ 
δικό αεραγωγό θερμοδυναμι¬ 
κών στοιχείων του αέρα (πίε¬ 
ση, θερμοκρασία, ταχύτητα, 
υπολογισμό παροχής κλπ.). 
Μετρήσεις θερμοδυναμικών 
στοιχείων μετά από μεταβολές 
του αέρα σε ειδικό αεραγωγό. 
Αποτύπωση των μεταβολών σε 
ψυχρομετρικό χάρτη. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14029 


Στοιχεία μελέτης κεντρικού κλιματισμού και αερισμού. 


3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


3.5 


Τι περιλαμβάνει η τεχνική μελέ¬ 
τη κεντρικού-βιομηχανικού κλι¬ 
ματισμού και αερισμού. 

Θερμικά και 4, ψυκτικά” φορτία 
για τον κλιματισμό-αερισμό χώ- 
ρ<ον. 

Απαιτούμενη ποσότητα αέρα για 
κλιματισμό και αερισμό. 

Πτώση πίεσης σε αεραγωγούς 
και εξαρτήματα αεραγωγών. 
Επιλογή μηχανημάτων, συ¬ 
σκευών, αεραγιογών, εξαρτήματα 
αεραγωγών εγκαταστάσεων κλι¬ 
ματισμού και αερισμού από πί¬ 
νακες. 


Εργαστηριακές ασκήσεις. 

3.6 Εφαρμογή των παραπάνω για τον 
εργαστηριακό χώρο του σχολεί¬ 
ου. 

3.7 Μέτρηση τοπικών αντιστάσεων 
σε αεραγωγούς (με διαφορά πίε¬ 
σης). 

3.8 Εγκα τάσταση τοπικής κλιματι- 
στικής μονάδας. 


Να μάθουν βασικά στοιχεία μελέτης 
εγκατάστασης κλιματισμού- 
αερισμού. 

Να επιλέγουν βασικά μηχανήματα, 
συσκευές και εξαρτήματα κλιματι¬ 
σμού και αερισμού από τεχνική με¬ 
λέτη. 


Να μετρούν την πτώση πίεσης σε 
αεραγωγούς. 

Να εγκαθιστούν μονάδες τοπικού 
κλιματισμού και αερισμού. 

Να οργανώνουν τις θέσεις εργασίας 
για την εγκατάσταση μονάδων τοπι¬ 
κού κλιματισμού και αερισμού. 



14030 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4. Λομή εγκαταστάσεων κεντρικού-βιομηχανικού κλιματισμού και αερισμού. 


4.1 Περιγραφή της δομής και λει¬ 
τουργίας κεντρικού κλιματι- 
σμού-αερισμού. 

4.2 Περιγραφή της δομής και λει¬ 
τουργίας βιομηχανικού κλιμα¬ 
τισμού -αερισμού. 

4.3 Συστήματα κεντρικού κλιματι- 
σμού-αερισμού 

• Με βάση την μορφή εγκατάστασης 
των αεραγωγών 

• Με βάση των μέσων συναλλαγής 
της θερμότητας (ψυκτικού μέσου- 
αέρα, ψυχρό-Οερμό νερό- αέρα, αέ- 
ρα-αέρα κλ.π). 

• Με αεροψύκτες (Γοπ-οοίΐδ). 

4.4 Τμήματα εγκαταστάσεων κε- 
ντρικού-βιομηχανικού κλιματι¬ 
σμού αερισμού (τμήμα παρα¬ 
γωγής ψύξης-θέρμανσης τμήμα 
επεξεργασίας του αέρα, τμήμα 
μεταφοράς του αέρα, τμήμα, 
τμήμα αυτοματισμών). 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 


• Να γνωρίσουν τη δομή και τη λει¬ 
τουργία εγκαταστάσεων κεντρικού- 
βιομηχανικού κλιματισμού και αε¬ 
ρισμού. 

• Να γνωρίσουν τα συστήματα κε- 
ντρικού-βιομηχανικού κλιματισμού 
και αερισμού. 

• Να γνωρίσουν τα τμήματα που απο¬ 
τελούνται οι εγκαταστάσεις κεντρι¬ 
κού - βιομηχανικού κλιματισμού 
και αερισμού. 


4.5 Επισκέψεις σε μονάδες κεντρι¬ 
κού κλιματισμού-αερισμού. 

4.6 Επισκέψεις σε μονάδες βιομη¬ 
χανικού κλιματισμού-αερισμού. 

4.7 Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων 
από τους μαθητές. 


Να παρατηρήσουν πραγματικές ε¬ 
γκαταστάσεις κεντρικού- 
βιομηχανικού κλιματισμού και αε¬ 
ρισμού. _. 


5. Τμήμα παραγωγής Οέρμανσης-ψύξης. 

Κεντρική κλιματιστική μονάδα (επεξεργασίας του αέρα). 


5.1 Αναφορά στα τμήματα παραγω¬ 
γής θέρμανσης-"ψύξης” για κλι¬ 
ματιστικές εγκαταστά- 

σεις(λεβητοστάσια, ψυκτικές μο¬ 
νάδες). 


Να γνωρίσουν τους τρόπους που πα- 
ράγεται η θέρμανση και "ψύξη” 
που απαιτείται για κλιματιστικές ε¬ 
γκαταστάσεις. 


5.2 Περιγραφή δομής και λειτουργίας 
κεντρικής μονάδας κλιματισμού και 
αερισμού. 

5.3 Εξαρτήματα και συσκευές που τοπο¬ 
θετούνται στην κεντρική μονάδα 
κλιματισμού αερισμού για την επε- 


• Να γνωρίσουν τη δομή και τη λειτουρ¬ 
γία της κεντρικής μονάδάς κλιματισμού 
και αερισμού. 

• Να γνωρίσουν τα εξαρτήματα συσκευές 
και όργανα που τοποθετούνται στη ν κε- 
ντρική μονάδα κλιματισμού αερισμού. 
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κλιματισμού-αερισμού για την επε¬ 
ξεργασία του αέρα. 

• Θερμικά και "ψυκτικά” στοιχεία (ε- 
ναλλάκτες θερμότητας) 

• Υγραντήρες-αφυγραντήρες (δομή, λει¬ 
τουργία. τύποι, χαρακτηριστικά). 

• Φίλτρα (τύποι, χαρακτηριστικά). 

• Εναλλάκτες ανάκτησης ενέργειας. 

• Διακόπτες αέρα (τάμπερ). 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

5.4 Τρόποι κατασκευής τοποθέτησης και 
στήριξης της κεντρικής μονάδας κλι¬ 
ματισμού- αερισμού. 

5.5 Εντοπισμός θέσεων τοποθέτησης των 
εξαρτημάτων συσκευών και μηχανη¬ 
μάτων στην κεντρική μονάδα κλιμα- 
τισμού-αερισμού. 

5.6 Τοποθέτηση στοιχείων επεξεργασίας 
του αέρα στη κεντρική μονάδα κλι¬ 
ματισμού και αερισμού. 


ντρική μονάδα κλιματισμού-αερισμού. 


Να γνωρίσουν τα υλικά και τους τρό¬ 
πους που κατασκευάζονται οι μονάδες 
κεντρικού κλιματισμού και αερισμού. 
Να εντοπίζουν τις θέσεις τοποθέτησης 
των διαφόρων εξαρτημάτων συσκευών 
και μηχανημάτων της κεντρΐ{σ)ς μονά¬ 
δας κλιματισμού και αερισμού. 

Να τοποθετούν με ορθό τρόπο τα εξαρ¬ 
τήματα συσκευές και μηχανήματα επε¬ 
ξεργασίας του αέρα στη μονάδα κε¬ 
ντρικού κλιματισμού και αερισμού. 


6. Τμήμα μεταφοράς του αέρα (αεραγωγοί). 


6.1 Δίκτυα αεραγωγών (εισαγωγής αέ¬ 
ρα, επιστροφής αέρα, φρέσκου αέ- 
ρα). 

6.2 Αεραγωγοί (τύποι, υλικά κατασκευ¬ 
ής, χαρακτηριστικά). 

6.3 Κιβώτια ανάμιξης. 

6.4 Θερμομονώσεις-ηχομονώσεις 
αεραγωγών. 

6.5 Εξαρτήματα αεραγωγών. 

6.6 Ανεμιστήρες 

• Τύποι (απλή, ίηνοΓίοι-, αξονικοί, ακτι- 
νικοί κλ.π.) 

• Χαρακτηριστικά (στροφές, ισχύ, πα¬ 
ροχή αέρα κλ.π.) 

• Τρόποι επιλογής (στοιχεία μελέτης, 
πίνακες κλ.π ). 

6.7 Στόμια αεραγωγών (είδη, χαρα¬ 
κτηριστικά, επιλογή κλ.π.). 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

6.8 Εγκατάσταση μικρού δικτύου αε- 


Να γνωρίζουν τα δίκτυα που συγκρο¬ 
τούνται στον κλιματισμό και αερισμό. 
Να γνωρίζουν τους τύπους των αερα¬ 
γωγών και τα εξαρτήματά τους. 

Να γνωρίζουν τους τύπους και τα χα¬ 
ρακτηριστικά των ανεμιστήρων που 
χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό και 
αερισμό. 

Να επιλέγουν ανεμιστήρες για μικρές 
μονάδες κεντρικού κλιματισμού και αε¬ 
ρισμού από πίνακες. 

Να γνωρίζουν τα στόμια των αεραγω¬ 
γών. 


Να εγκαθιστούν δίκτυα αεραγωγών. 
Να τοποθετούν ανεμιστήρες σε δίκτυα 
αεραγωγών. 

Να μετρούν χαρακτηριστικά ροής του 
αέρα να επιλέγουν ανεμιστήρες και να 
ρυθμίζουν τα στόμια. 
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ραγωγών με βάση την τεχνική με¬ 
λέτη. 

6.9 Εγκατάσταση ανεμιστήρα σε αε¬ 
ραγωγό. 

6.10 Τοποθέτηση στομίων. 

6.11 Μέτρηση ταχύτητας αέρα σε αερα- 
γοιγούς, υπολογισμό παροχής και 
επιλογή ανεμιστήρα. 

6.12 Μέτρηση βεληνεκούς, ταχύτητας- 
παροχής στα στόμια των αεραγω¬ 
γών. 

6.13 Ρύθμιση των στομίων. 


7. Τμήμα αυτοματισμών. 

7.1 Γενικά περί αυτοματισμών και η 
χρησιμότητα στον κλιματισμό αερι¬ 
σμό. 

7.2 Αυτοματισμοί ελέγχου λειτουργίας 
κεντρικού-βιομηχανικού κλιματι¬ 
σμού αερισμού. 

7.3 Οργανα ελέγχου-λειτουργίας κε- 
ντρικού-βιομηχανικού κλιματισμού. 

7.4 Ελεγχος· θερμοκρασίας. 

7.5 Ελεγχος σχετικής υγρασίας. 

7.6 Αυτοματισμοί για την ανάμιξη φρέ¬ 
σκου αέρα και αέρα επιστροφής. 

7.7 Ελεγχος διαφοράς πίεσης με διαφο¬ 
ρικό πιεζοστάτη. 

7.8 Αυτόματη αλλαγή φίλτρων με έλεγ¬ 
χο της διαφοράς πίεσης του αέρα 
πριν και μετά από τα φίλτρα. 

7.9 Έλεγχος ροής αέρα. 

7.10 Ηλεκτροβάνες που ενεργοποιούνται 
από αισθητήρες χαρακτηριστικών 
του αέρα κλιματισμού και επιτρέ¬ 
πουν ή απαγορεύουν την ροή θερμού 
ή ψυχρού νερού. 

7.11 Αυτοματισμοί για την ρύθμιση 
στροφών των ανεμιστήρων. 

7.12 Αυτοματισμοί για το άνοιγμα και 
κλείσιμο των τάμπερ. 

7.13 Διάφορα ειδικά συστήματα αυτομα¬ 
τισμοί για τον κλιματισμό και αερι¬ 
σμό (αυτοματισμός καθαρότητας 
του αέρα, αυτοματισμός μέτρηση 
θορύβου, κλ.π.) 

• 

• Να γνωρίζουν τι είναι αυτοματισμός και 
σε τι χρησιμεύει στον κλιματισμό- 
αερισμό. 

• Να γνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα 
αυτοματισμού. 
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Εργαστηριακές ασκήσεις. 

7.14 Τοποθέτηση αισθητήρων σε εγκατά¬ 
σταση κλιματισμού αερισμού. 

7.15 Σύνδεση οργάνων και εξαρτημάτων 
αυτοματισμού με ηλεκτρικό ρεύμα. 

7.16 Εγκατάσταση βασικού συστήματος 
αυτοματισμών σε κεντρική μονάδα 
κλιματισμού αερισμού από λειτουρ¬ 
γικά διαγράμματα. 

7.17 Ρυθμίσεις οργάνων και συστήματος 
αυτοματισμού εγκατάστασης κλιμα¬ 
τισμού -αερισμού. 

• 

• Να εγκαθιστούν εξαρτήματα και όργα¬ 
να αυτοματισμών σε εγκαταστάσεις. 

• Να συνδέουν με το ηλεκτρικό ρεύμα τα 
όργανα και εξαρτήματα των αυτοματι¬ 
σμών. 

• Να επιλέγουν τα απαραίτητα όργανα 
και εξαρτήματα αυτοματισμών για την 
εγκατάσταση συστήματος αυτοματι¬ 
σμού. 

• Να ρυθμίζουν εξαρτήματα και όργανα 
αυτοματισμών για την ομαλή λειτουρ¬ 
γία εγκαταστάσεων κλιματισμού και 
αερισμού. 

8. Συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κεντρικού-βιομηχανικού κλιματισμού 
και αερισμού. 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

8.1 Συντήρηση μηχανών, συσκευών και 
οργάνων εγκαταστάσεων κλιματι¬ 
σμού αερισμού. 

8.1 Ελεγχος λειτουργίας κλιματιστι¬ 
κών εγκαταστάσεων και αερισμού 
από αίθουσα (επίσκεψη σε ανάλο¬ 
γη εγκατάσταση και παρακολού¬ 
θηση της λειτουργίας της). 

8.2 Συνηθέστερες βλάβες των εγκατα¬ 
στάσεων κλιματισμού και αερι¬ 
σμού. 

8.3 Επισκευή των μηχανημάτων συ¬ 
σκευών και οργάνων των εγκατα¬ 
στάσεων κλιματισμού και αερι¬ 
σμού (ανεμιστήρων, αεραγωγών, 
μονώσεων, εξαρτημάτων αυτομα¬ 
τισμού, μηχανισμών κλ.π.). 

8.4 Καθαρισμό και αντικατάσταση 
φίλτρων εγκαταστάσεων κλιματι¬ 
σμού και αερισμού. 

8.5 Αντικατάσταση των μηχανημάτων 

συσκευών και οργάνων των εγκα- 

-----;-—- 

• Να μάθουν να συντηρούν τα μηχανή¬ 
ματα συσκευές και όργανα των εγκατα¬ 
στάσεων κεντρικού-βιομηχανικού κλι¬ 
ματισμού και αερισμού. 

• Να μάθουν να εντοπίζουν τις συνηθέ¬ 
στερες βλάβες των μηχανών συσκευών 
και οργάνων των κεντρικών βιομηχανι¬ 
κών εγκαταστάσεων κλιματισμού και 
αερισμού. 

• Να επισκευάζουν τα μηχανήματα, συ¬ 
σκευές και όργανα των κεντρικών- 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλιματι¬ 
σμού και αερισμού. 

• Να αντικαθιστούν (αποσυνδέουν και 
επανατοποθετούν) μηχανήματα συ¬ 
σκευές και όργανα κεντρικών βιομηχα¬ 
νικών εγκαταστάσεων κλιματισμού και 
αερισμού. 

• Να συντάσσουν προγράμματα συντή¬ 
ρησης των παραπάνω εγκαταστάσεων. 

• Να οργανώνου τις θέσεις εργασίας για 
τις παραπάνω εργασίες στις κεντρικές- 

_βιημηχπνητές εγκαταστάσεις κ^ιμπτι=- 


ταστάσεων κλιματισμού και αέρι- 
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ταστάσεων κλιματισμού και αερι¬ 
σμού. 

8.6 Σύνταξη προγράμματος συντήρη¬ 
σης εγκαταστάσεων. 

8.7 Οργάνωση εργασιών συντήρησης 
επισκευών. 

8.8 Κανονισμοί εγκαταστάσεων κλι¬ 
ματισμού και αερισμού. 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλιματι¬ 
σμού και αερισμού. 

• Να γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο που 
καθορίζουν τις προδιαγραφές των εγκα- 
ταστάσειον κλιματισμού και αερισμού. 

9, Προμέτρηση υλικών. 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

9.1 Προμέτρηση υλικών από τεχνική 
μελέτη εγκατάστασης κεντρικού 
κλιματισμού και αερισμού. 

9.2 Σύνταξη χρονοδιαγράμματος εργα¬ 
σιών. 

9.3 Κοστολόγηση υλικών και εργασιών. 

9.4 Σύνταξη προσφοράς. 

9.5 Ομαδική, εκπόνηση εργασιών ή κα¬ 
τασκευή έργου, από τους μαθητές. 

• Να μάθουν τον τρόπο προμέτρησης υλι¬ 
κών από τεχνική μελέτη εγκαταστάσεων 
κλιματισμού αερισμού. 

• Να καθορίζουν με χρονικό προσδιορι¬ 
σμό τις εργασίες στις εγκαταστάσεις 
κλιματισμού και αερισμού. 

• Να κοστολογούν τα παραπάνω υλικά 
και εργασίες. 

• Να συντάσσουν προσφορές για το κό¬ 
στος εγκατάστασης κλιματισμού αερι¬ 
σμού. 
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2 ος ΚΥΚΛΟΣ-Α'ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ II» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 


1. Εισαγ ωγή 

1 -1. Σύντομη επανάληψη των αρχών της 
θερμοδυναμικής που διδάχτηκαν στην Β' 
τάξη του Α' κύκλου (πίεση, θερμοκρασί¬ 
α, θερμότητα, μετάδοση θερμότητας, με¬ 
ταβολή της κατάστασης των σωμάτων 
κ.λ.π. 

1-2. Σκοπός, είδη ψυκτικών ρευστών, ιδιότη¬ 
τες ενός καλού ψυκτικού ρευστού (σύ¬ 
ντομη αναφορά). 

1-3. Χάραξη του κύκλου ψύξης με συμπίεση 
ατμών στο διάγραμμα Ρ-Η. 

1- 4. Υπολογισμός των κύριων θερμοδυναμι¬ 

κών στοιχείων του κύκλου ψύξης με συ¬ 
μπίεση, στις διάφορες φάσεις θεωρητι¬ 
κής και πραγματικής λειτουργίας μιας 
ψυκτικής μηχανής (ενθαλπίες, βάρος 
κυκλοφορούντος ψυκτικού, συντελεστής 
συμπεριφοράς ψυκτική ισχύς κ.λ.π.). 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
τ ης ενότητας (I) 

α. Χάραξη του κύκλου ψύξης με συμπίεση, 
σε διάγραμμα Ρ-Η. 

β. Εύρεση της λανθάνουσας θερμότητας εξά¬ 
τμισης. του καθαρού ψυκτικού αποτελέ¬ 
σματος και του βάρους του κυκλοφο¬ 
ρούντος ψυκτικού. 

γ. Εύρεση της θερμότητας που προστίθεται 
κατά τη συμπίεση. 

δ. εύρεση της θερμότητας που αφαιρείται στο 
συμπυκνωτή. 

ε. Εύρεση του συντελεστή συμπεριφοράς 
ψυκτικής μονάδας (€ΟΡ). 

2. ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

2- 1. Είδη συμπιεστών, λειτουργία κάθε εί¬ 

δους. Χρήσεις, πλεονεκτήματα και μειο¬ 
νεκτήματα κάθε είδους. 

2-2. Υπολογισμός των στοιχείων ενός παλιν¬ 
δρομικού συμπιεστή (λόγος συμπίεσης, 
ογκομετρικός βαθμός απόδοσης κ.λ.π.). 

2-3. Διβάθμιοι συμπιεστές. Σκοπός, λειτουρ¬ 
γία, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ένα¬ 
ντι των κοινών συμπιεστών. 

2-4. Παράλληλη λειτουργία συμπιεστών. Συ¬ 
στήματα ΜυΕΤΙ. Σκοπός, λειτουργία, 


* Να ξαναθυμηθούν οι μαθητές τα όσα διδά¬ 
χθηκαν στη Β' τάξη του Α' κύκλου, και να 
εμβαθύνουν στα φαινόμενα και στους νό¬ 
μους τις θερμοδυναμικής που σχετίζονται 
με την ψύξη. 

* Να εξοικειωθούν με τη χάραξη του κύκλου 
ψύξης στο διάγραμμα Ρ-Η (ΜοΙΠετ) και να 
υπολογίζουν τα κύρια θερμοδυναμικά χα¬ 
ρακτηριστικά λειτουργούσας ψυκτικής μο¬ 
νάδας, σε κάθε φάση λειτουργίας της. 


* Να κατανοήσουν οι μαθητές, σε βάθος τη 
λειτουργία των συμπιεστών, ως βασικών 
εξαρτημάτων των ψυκτικών εγκ/σεων. 

* Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τα 
χαρακτηριστικά λειτουργίας των συμπιε¬ 
στών διβάθμιας συμπίεσης, αλλά και πα¬ 
ράλληλης λειτουργίας. 

* Να μάθουν να συντηρούν τους συμπιεστές 
και να αποκαθιστούν βλάβες. 

* Να μάθουν να επιλέγουν το σωστό συμπιε- 
στή για κάθε εφαρμογή ψύξης (τύπος, ιπ- 
ποδύναμη, συνθήκες λειτουργίας κ.λ.π.). 


εφαρμογές, πλεονεκτήματα 
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εφαρμογές, πλεονεκτήματα- 
μειονεκτήματα έναντι των κοινών συ¬ 
στημάτων συμπίεσης. 

2-5. Συντήρηση και βλάβες συμπιεστών (μη¬ 
χανολογικού και ηλεκ/κού μέρους). 

2-6. Επιλογή ενός συμπιεστή από καταλό¬ 
γους ή ηλεκτρονικά μέσα (δισκέτες, 
ΓΟ). 



α. Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση 
ενός ημίκλειστου συμπιεστή (μηχανολο¬ 
γικού και ηλκ/κού μέρους). 

β. Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση 
ενός, ανοιχτού τύπου συμπιεστή. 

γ. Έλεγχος του συμπιεστή για διαρροές από 
τις βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλι¬ 
ψης· 

δ. Έλεγχος στάθμης λαδιού σε συμπιεστή. 

στ. Εντοπισμός ηλεκ/κών βλαβών σε συ¬ 
μπιεστές κλειστού και ημίκλειστου τύ¬ 
που. 

3. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ 

3-1. Σκοπός, είδη, περιγραφή κάθε είδους. 

3-2. Υπολογισμός της ικανότητάς τους σε 
ψύξη. 

3-3. Συντήρηση, βλάβες (ιδίως των συμπυ¬ 
κνωτών επαγγελματικού και βιομηχανι¬ 
κού τύπου. 

3-4. Διαδικασία επιλογής ενός συμπυκνωτή 
(αερόψυκτου και υδρόψυκτου) από κα¬ 
ταλόγους και ηλεκτρονικά μέσα (δισκέ¬ 
τες, €0). 



α. Καθορισμός αερόψυκτων συμπυκνωτών 
επαγγελματικού τύπου, 
β. Έλεγχος συμπυκνωτών για διαρροές - επι¬ 
σκευή. 

γ. Έλεγχος και αντικατάσταση ανεμιστήρα 
συμπυκνωτή 

4. ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ 

4-1. Σκοπός, είδη πύργοιν ψύξης. 

4-2. Τεχνικά χαρακτηριστικά, βασικοί υπο¬ 
λογισμοί της ικανότητας των Π.Ψ. 

4-3. Εγκατάσταση, συντήρηση, βλάβες. Δια¬ 
δικασία επιλογής. 



ποδύναμη, συνθήκες λειτουργίας κ.λ.π.). 


* Να μάθουν οι μαθητές σε βάθος τα χαρα¬ 
κτηριστικά κατασκευής των συμπυκνωτών 
μέσων και μεγάλων ψυκτικών εγκατ/σεων. 

* Να εξοικειωθούν με βασικούς υπολογι¬ 
σμούς της ικανότητας των συμπυκνωτών, 
με τη συντήρησή τους και τη διαδικασία 
επιλογής τους. 


* Να γνωρίσουν οι μαθητές σε βάθος τους 
τύπους και τα χαρακτηριστικά των πύργων 
ψύξης, τη συνήθη διαδικασία συντήρησης 
και επιλογής τους. 


α. Εγκατάσταση υδροψυκτικής εγκατάστα- 
__ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14037 


σης. 

β. Διαδικασία καθαρισμού υδροψυκτικής 
εγκαι/σης με χημικά σκευάσματα. 

5. ΕΚΤ ΟΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

5-1. Σκοπός, είδη εκτονωτικών μέσαιν που 
χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική 
και βιομηχανική ψύξη, (αυτόματες, θερ- 
μοστατικές, ηλεκτρονικές, με τη βοήθεια 
μικροϋπολογιστών, εκτονωτικές βαλβί¬ 
δες). 

5-2. Εγκατάσταση, ρύθμιση, αντικατάσταση, 
συντήρηση, βλάβες. 

5-3. Διαδικασία επιλογής εκτονωτικών βαλ¬ 
βίδων από φυλλάδια κατασκευαστών και 
ηλεκτρονικά μέσα. 

5-4. Ασκήσεις ρυθμίσεων των εκτονωτικών 
μέσων. 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
τ ης ενότητας (5) 

α. Αντικατάσταση θερμοστατικής εκτονωτι- 
κής βαλβίδας. 

β. Μέτρηση και ρύθμιση της υπερθέρμανσης 
Οερμοεκτονωτικής βαλβίδας. 

γ. Αντικατάσταση τριχοειδούς σωλήνα σε 
ψυγεία επαγγελματικού τύπου. 

δ. Εντοπισμός βλαβών σε εκτονωτικές βαλ¬ 
βίδες. _ 


Να θυμηθούν οι μαθητές τα ήδη γνωστά 
από τον Α' κύκλο θέματα των εκτονωτικών 
μέσων και να γνωρίσουν νέους τύπους ε¬ 
κτονωτικών βαλβίδων που συναντούμε σε 
μοντέρνες εγκαταστάσεις ψύξης. 

Να μάθουν να εγκαθιστούν, να συντηρούν, 
να ρυθμίζουν τις εκτονωτικές βαλβίδες. 


6. ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ 

6-1. Σκοπός των εξατμιστών, είδη εξατμι- 
στών που χρησιμοποιούνται στην επαγ¬ 
γελματική και βιομηχανική ψύξη. 

6-2. Βασικά στοιχεία υπολογισμών της ικα¬ 
νότητας των εξατμιστών (αεροψυκτή¬ 
ρων και ψυκτών υγρών). 

6-3. Ψύκτες νερού (οΗϊ1ΐ€Γ5). Περιγραφή - 
λειτουργία. 

6-3. Συστήματα αποπάγωσης των εξατμι- 
στών (στην επαγγελματική και βιομηχα¬ 
νική ψύξη). 

6-4. Διαδικασία επιλογής εξατμιστών από 
φυλλάδια κατασκευαστών και ηλ/κά μέ¬ 
σα. 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
της ενότητας (6) 

α.Αντικατάσταση εξατμιστή (αεροψυκτήρα) 
ψυκτικού θαλάμου επαγγελματικού τύ¬ 
που. 

β. Έλεγχος διαρροών σε αεροψυκτήρα· 


Να γνωρίσουν οι μαθητές τα είδη των εξα- 
τμιστών που συναντιόνται στην επαγγελ¬ 
ματική και βιομηχανική ψύξη, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους και τα συστήματα 
αποπάγωσής τους. 

Να εξοικειωθούν με τις βλάβες και τη δια¬ 
δικασία επιλογής των εξατμιστών. 
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γ. Ελεγχος και αντικατάσταση ανεμιστήρα 
εξατμιστή. 

δ. Έλεγχος και εντοπισμός βλαβών στο σύ¬ 
στημα αποπάγωσης αεροψυκτήρα. 

7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7-1. Σκοπός κάθε είδους βοηθητικού εξαρτή¬ 
ματος των ψυκτικών εγκαταστάσεων ε¬ 
παγγελματικού και βιομηχανικού τύπου 
(εναλλακτές θερμότητας, ρυθμιστές πίε¬ 
σης αναρρόφησης, διαχιοριστές ψυχτε- 
λαίου, ρυθμιστές πίεσης στροφαλοθαλά¬ 
μου, σταγονοπαγίδες ψυκτικού ρευστού, 
κ.λ.π.). 

7-2. Επιλογή κάθε βοηθητικού εξαρτήματος 
από καταλόγους και ηλ/κά μέσα. 

7- 3. Εγκατάσταση, ρύθμιση, συντήρηση και 

βλάβες όλων των βοηθητικών εξαρτημά- 
τιον μιας εγκατ/σης ψύξης επαγγελματι¬ 
κού και βιομηχανικού τύπου. 

Ερ γ αστηριακές ασκήσεις 
της ενότητας(7) 

α. Αντικατάσταση βοηθητικών εξαρτημάτων 
και ρύθμισή τους όπου επιτρέπεται ή ε¬ 
πιβάλλεται (εναλλακτή θερμότητας, δια¬ 
χωριστή λαδιού ρυμθιστές πίεσης 
κ.λ.π.). 

β. Συντήρηση, έλεγχος και εντοπισμός βλα¬ 
βών βοηθητικών εξαρτημάτων. 

8, ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ 

8 -1. Σύντομη αναφορά στα ψυκτικά ρευστά 
που χρησιμοποιήθηκαν στην επαγγελμα¬ 
τική και βιομηχανική ψύξη (Κ 2 2 , Αμμω¬ 
νία κ.λ.π.). 

8- 2. Το πρόβλημα της τρύπας του Όζοντος 

και η αντιμετώπισή του. 

8-3. Τα νέα οικολογικά ψυκτικά ρευστά. 

• Κ| 34 α· Σύνθεση, ιδιότητες, χρήσεις. 

• Ρ. 404 Α Σύνθεση, ιδιότητες, χρήσεις. 

• Κ 4070 Σύνθεση, ιδιότητες, χρήσεις. 

• ί*6ο«Λ· Σύνθεση, ιδιότητες, χρήσεις. 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
της ενότιιτα^(8) 

α. Διαδικασία πλήρωσης ψυκτικής εγκατά¬ 
στασης επαγγελματικού τύπου, με ψυ¬ 
κτικό ρευστό. 

β. Διαδικασία αντικατάστασης παλαιών ψυ¬ 
κτικών ρευστών (οίο'δ) με νέα οικολογι¬ 
κά (Κι 34 α, κ.λ,π.). 

γ. Ενδιάμεσα ψυκτικά ρευστά. Διαδικασία 
αντικατάστασης των παλιών ψυκτικών 
ρευστιδν (οίο'δ), με ενδιάμεσα διαφόρων 


* Να μάθουν οι μαθητές τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά και τη χρησιμότητα των βοηθη¬ 
τικών (δευτερευόντων) εξαρτημάτων. 

* Να μάθουν να τα εγκαθιστούν, να τα συ¬ 
ντηρούν και να τα ρυθμίζουν όπου απαιτεί¬ 
ται. 

* Να εξοικειωθούν με την επιλογή τους. 


* Να γνωρίσουν οι μαθητές τα χαρακτηρι¬ 
στικά των ψυκτικών ρευστών που χρησι¬ 
μοποιούνται στις εγκατ/σεις επαγγελματι¬ 
κού και βιομηχανικού τύπου. 

* Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αντικα¬ 
τάστασης των παλιών ψυκτικών ρευστών 
(οίο'δ) με τα νέα οικολογικά. 
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ρευστών (οίο'$), με ενδιάμεσα διαφόρων 
τύπιον. 

δ. Αντικατάσταση των παλιών ψυκτικών 
ρευστών (οΓο'δ) με νέα οικολογικά. 

9. ΣΩΛΗ ΝΩΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓ ΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

9-1. Υλικά και εξαρτήματα σωληνώσεων, 
μονάδων επαγγελματικού και βιομηχα¬ 
νικού τύπου. 

9- 2. Υπολογιστικά στοιχεία επιλογής της 

διατομής των σωλήνων σε ψυκτικές ε¬ 
γκαταστάσεις επαγγελματικού και βιο¬ 
μηχανικού τύπου, (σε συντηρήσεις και 
καταψύξεις). 

Ε ργαστηριακές ασκήσεις 
της ενότητας(9) 

α. Δημιουργία δικτύων σωληνώσεων σε κε¬ 
ντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις 
(811ΡΕΚ ΜΑΚΚΕΤ) με το συμπιεστή 
πάνω και κάτω από τον εξατμιστή. 

10, ΨΥΚΤΕΛΑΙΑ 

10- 1. Είδη ψυκτελαίων 

• Ιδιότητες, χρήσεις 

• Συμβατότητα με τα ψυκτικά ρευστά. 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
της ενότητας (10) 

α) Έλεγχος στάθμης ψυκτελαίου σε ημίκλει¬ 
στους και ανοιχτού τύπου συμπιεστές. 

β. Προσθήκη ψυκτελαίου σε συμπιεστές δια¬ 
φόρων τύπων. 

γ. Αφαίρεση ψυκτελαίου από συμπιεστές. 

1 1. ΗΛ Ε ΚΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥ¬ 
ΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ. 

11- 1. Σύντομη αναφορά στο ηλεκτρικό μέρος 

των ψυγείων, όπως αναφέρεται στο α¬ 
ντίστοιχο μάθημα της Β’ τάξης του Α' 
κύκλου. 

11 -2. Περιγραφή και λειτουργία των σύγχρο- 
νιον ηλεκτρικών και ηλ/νικών οργάνων 
ελέγχου και προστασίας των ψυκτικών 
μονάδων επαγγελματικού και βιομηχα¬ 
νικού τύπου (ψηφιακά θερμόμετρα, θερ¬ 
μοστάτες, πιεζοστάτες, χρονοδιακόπτες, 
υγροστάτες, αυτόματοι διακόπτες ελέγ¬ 
χου, μονοφασικοί και τριφασικοί. 

11-3. Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου με 
τη χρήση 11/Υ. 

11-4. Ηλεκτροκινητήρες που χρησιμοποιού¬ 
νται στην ψύξη, μονοφασικοί και τριφα¬ 
σικοί - σερβομοτέρ. 


* Να μάθουν οι μαθητές τα εξαρτήματα και 
τα υλικά των σωληνώσεων ψυκτικών ρευ¬ 
στών. 

* Να μάθουν να επιλέγουν τη σωστή διάμε¬ 
τρο για κάθε περίπτωση νέας εγκατάστα- 
σης, χρησιμοποιώντας πίνακες ή διαγράμ¬ 
ματα. 


* Να μάθουν οι μαθητές τις ιδιότητες και τις 
χρήσεις τι ον ψυκτελαίων. 

* Να ασκηθούν στην αντικατάσταση και 
στην συμπλήρωση ψυκτελαίου, σε ψυκτι¬ 
κές εγκαταστάσεις. 


* Να μάθουν οι μαθητές τα ηλεκτρικά εξαρ¬ 
τήματα που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο, 
της λειτουργίας των ψυκτικών εγκατ/σεων 
επαγγελματικού και βιομηχανικού τύπου. 

* Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία σύνδεσή 
τους και την ανίχνευση βλαβών σε εγκα¬ 
ταστάσεις επαγγελ/κού τύπου. 
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Εργαστηριακές ασκήσεις 
της ενότητας (11) 

«. Εγκατάσταση - σύνδεση κύριων ηλεκ/κών 
εξαρτημάτων (Ιΐλ. κινητήρες, Μ/Σ, ανε¬ 
μιστήρες, ρελέ, κ.λ.π.). 
β. Ρυθμίσεις αρχικές και τελικές διαφόρων 
μηχανημάτων, συσκευών - οργάνων και 
εξαρτημάτων αυτοματισμού. 

12. Μ ΟΝΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

12-1. Επαγγελματικά ψυγεία. 

• ψύκτες νερού 

• ψυγεία παρασκευής παγοκύβων 

• ψυγεία κρεοπωλείων 

• ψυγεία γαλακτοκομικών και μαναβικής 
(δΕΕΡ δΕΚνίΟΕ). 

Περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά. 

12-2. Επαγγελματικά ψυγεία κατεψυγμένων 
προϊόντων τύπου "βούτας". Περιγραφή, 
τεχνικά χαρακτηριστικά. 

12-3. Κεντρικές εγκαταστάσεις επαγγελματι¬ 
κών ψυγείιον δΙΙΡΕΙΙ ΜΑΚΚΕΤ, με κε¬ 
ντρικό ψυχροστάσιο (εγκατ/σεις 
ΜΠΕΤΙ). Περιγραφή - Τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά. Πλεονεκτήματα - μειονε¬ 
κτήματα έναντι των κοινών εγκαταστά¬ 
σεων ψύξης. 

12-4. Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων συντή¬ 
ρησης και κατάψυξης από μονωτικά 
ΡΑΝΕΕδ. 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών, κα¬ 
τασκευής. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήμα¬ 
τα έναντι των κτιστών θαλάμων. 

• Στοιχεία επιλογής του εξοπλισμού (συ¬ 
μπιεστής, συμπυκνωτής, εξατμιστής, σω- 
ληνώσεις, αυτοματισμοί κ.λ.π.). 

12.5 Ψυγεία κινητά 

• Αυτοκίνητα ψυγεία 

• Τρένα ψυγεία 

• Πλοία ψυγεία 

• Αεροπλάνα ψυγεία 

Σύντομη περιγραφή και λειτουργία των πα¬ 
ραπάνω. 

Εργαστι/ριακές ασκήσεις 

της ενότητας (12) 

α. Εγκατάσταση, συντήρηση, εντοπισμός 
βλαβών σε επαγγελματικά ψυγεία διαφόρων 
τύπων (συντήρησης και κατάψυξης), 
β. Συναρμολόγηση ψυκτικών θαλάμων με 
μονωτικά πάνελ. 


* Να μάθουν οι μαθητές, τα τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά των επαγγελματικών ψυγείων 
διαφόρων τύπων. 

* Να ασκηθούν στην εγκατάσταση, τη συ¬ 
ντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών. 

* Να ασκηθούν στη συναρμολόγηση επαγ¬ 
γελματικών ψυκτικών θαλάμων λυόμενου 
τύπου (με ΡΑΝΕΕ). 


• Να μάθουν οι μαθητές τις αρχές λειτουρ¬ 
γίας των κινούμενων ψυγείων. 
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μονωτικά πάνελ. 

γ. Εγκατάσταση του εξοπλισμού των ψυκτι¬ 
κών θαλάμων (μηχανολογικού και ηλεκτρο- 
λογικού). 

13. ΨΥΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Στα παρακάτω είδη ψυγείων θα γίνει περι¬ 
γραφή της δομής και των τεχνικών χαρακτη¬ 
ριστικών τους και θα πραγματοποιηθούν επι¬ 
σκέψεις των μαθητών σε εργοστασιακούς 
χώρους. 

13-1. Ψυγεία φρούτων λαχανικών. 

13-2. Ψυγεία κρεάτων (σαιτηρ.-κατεψ.). 

13-3. Βιομηχανίες παγωτών-γάλακτος. 

13-4. Βιομηχανίες σφαγής και συντήρησης 
πουλερικών κ.λ.π. 

13-5. Βιομηχανίες αναψυκτικών - Μπίρας. 
13-6. Ψυκτικές εγκαταστάσεις παγοδρομίων. 
13-7. Ψύξη με απορρόφηση (στην οικιακή - 
επαγγελματική ψύξη και στον κλιματισμό). 

13- 8. Χρήση εναλλακτικών πηγών θερμότη¬ 
τας για παραγοιγή ψύξης (ηλιακής, γεωθερ¬ 
μικής κ.λ.π.). 

14. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ 

14- 1. Σκοπός, είδη, ιδιότητες, χρήσεις (άλ¬ 

μες, αλκοόλες κ.λ.π.). 

14-2. Έλεγχος της σύνθεσης των δευτερευό- 
ντων ψυκτικών ρευστών, σε εγκατα¬ 
στάσεις βιομηχανικού τύπου. 

14-3. Προγράμματα συντήρησης ψυκτικών 
εγκαταστάσεων βιομηχανικού τύπου, 
(προληπτικής και θεραπευτικής συντή¬ 
ρησης). 

14-4. Συνήθεις βλάβες ψυκτικών εγκ/σεων 
βιομηχανικού τύπου, με δευτερεύοντα 
ψυκτικά ρευστά. 

* Παγοδρόμια - οινοπνευματωδών 

* Ψύξη με απορρόφηση: οικιακή, κλιματι¬ 

σμού, επαγγελματική. 

Εργαστηριακές ασκήσεις 
της ενότητας (14) 

α. Δημιουργία (σύνθεση) δευτερευόντων ψυ¬ 
κτικών ρευστών (άλμες, αλκοόλ, 
κ.λ.π.) 

β. Έλεγχος της σύνθεσης των Δ.Ψ.Ι’. 

15.Κατασκευή έργων και εκπόνηση ομα¬ 
δικών εργασιών από τους μαθητές. 


* Να μάθουν οι μαθητές τα είδη των δευτε¬ 
ρευόντων ψυκτικών ρευστών, τη χρήση 
τους και την παρακολούθηση της σύνθεσης 
τους. 

* Να ασκηθούν στην εφαρμογή προγραμμά¬ 
των συντήρησης και ανίχνευσης βλαβών 
σε εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου. 
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2 0ί ΚΥΚΛΟΣ Α'ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΠ ΙΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

I. Σχεδίαση δικτύων σωληνώσεων 
εγκαταστάσεων μεγάλης επαγ¬ 
γελματικής ψύξης και βιομηχα¬ 
νικής ψύξης. 


1. | Γ ραφική σχεδίαση τμημάτων 

σοοληνώσεων ή ολόκληρων ε¬ 
γκαταστάσεων με συμβολισμό 
εξαρτημάτων ψυκτικών εγκατα¬ 
στάσεων δικτύων μεγάλης επαγ¬ 
γελματικής ψύξης και βιομηχα¬ 
νικής ψύξης. 

1.2 1 Ιαραστατική σχεδίαση λεπτομε¬ 
ρειών τμημάτων δικτύων σωλη¬ 
νώσεων ψυκτικών εγκαταστάσε- 
(ον μεγάλης επαγγελματικής ψύ¬ 
ξης και βιομηχανικής ψύξης. 

1.3 Αναγνώριση υδραυλικών δικτύ¬ 
ων σωληνώσεων ψύξης. 

Οι μαθητές - τριες: 

• Να γνωρίζουν τον τρόπο σχεδία¬ 
σης των δικτύων σωληνώσεων με¬ 
γάλων ψυκτικών εγκαταστάσεων. 

• Να γνωρίζουν τον συμβολισμό 
τιον εξαρτημάτων των δικτύων 
των μεγάλων ψυκτικών εγκατα¬ 
στάσεων. 

• Να γνωρίζουν να σχεδιάζουν πα¬ 
ραστατικά λεπτομέρειες των δι¬ 
κτύων των μεγάλων ψυκτικών ε¬ 
γκαταστάσεων. 

• Να αναγνωρίζουν τις διαστάσεις, 
τον τύπο, και τον τρόπο σύνδεσης 
από σχέδια υδραυλικών δικτύων 
(νερού, αλμών, κλπ.) μεγάλων ψυ¬ 
κτικών εγκαταστάσεων. 

2. Αναγνώριση κατασκευαστικών λε¬ 
πτομερειών των δικτύων μεγάλων 
εγκαταστάσεων ψύξης. 


2.1 Αναγνώριση του τύπου τιον δια¬ 

στάσεων και του τρόπου εγκατά¬ 
στασης δικτύων μεγάλων ψυκτι¬ 
κών εγκαταστάσειον από σχέδια 
τεχνικής μελέτης. 

2.2 Αξονομετρική σχεδίαση τμημάτων 

και λεπτομερειών δικτύων μεγά¬ 
λων ψυκτικών εγκαταστάσεων με 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
και οδηγίες εγκατάστασης. 

• Να αναγνωρίζουν τους τύπους 
των σωλήνων, τον τρόπο, σύνδε¬ 
σής του και εγκατάστασης από 
σχέδια τεχνικής μελέτης μεγάλων 
εγκαταστάσεων ψύξης. 

• Να αξιολογούν τα σημεία που α¬ 
παιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την 
εγκατάσταση δικτύων μεγάλων 
εγκαταστάσεων ψύξης. 

• Να σχεδιάζουν αξονομετρικά τα 
σημεία τιον δικτύων σωληνιόσεων 
που αξιολόγησαν ότι απαιτούν ι¬ 
διαίτερη προσοχή με συμβολι¬ 
σμούς των εξαρτημάτων τους και 
με κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 
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3. Σχεδίαση δικτύων αεραγωγών ε¬ 
γκαταστάσεων κεντρικού κλιματι¬ 
σμού και αερισμού. 


3.1 Γραφική σχεδίαση τμημάτων σωλη¬ 
νώσεων ή ολόκληρων εγκαταστά¬ 
σεων με συμβολισμό εξαρτημάτων 
ψυκτικών εγκαταστάσεων δικτύων 
μεγάλης επαγγελματικής ψύξης και 
βιομηχανικής ψύξης. 

3.2 1 Ιαραστατική σχεδίαση λεπτομε¬ 
ρειών τμημάτων δικτύων σωληνώ¬ 
σεων ψυκτικών εγκαταστάσεων με¬ 
γάλης επαγγελματικής ψύξης και 
βιομηχανικής ψύξης. 

• Να γνωρίζουν τον τρόπο σχεδία¬ 
σης τιον δικτύων αεραγωγών κε¬ 
ντρικών εγκαταστάσεων κλιματι¬ 
σμού και αερισμού. 

• Να γνωρίζουν τον συμβολισμό 
των εξαρτημάτων των αεραγωγών 
κεντρικών εγκαταστάσεων κλιμα¬ 
τισμού και αερισμού. 

• Να γνωρίζουν να σχεδιάζουν πα¬ 
ραστατικά λεπτομέρειες των αερα¬ 
γωγών κεντρικών εγκαταστάσεων 
κλιματισμού και αερισμού. 

• 

4. Αναγνώριση κατασκευαστικών λε¬ 
πτομερειών των αεραγωγών εγκατα¬ 
στάσεων κεντρικού κλιματισμού και 
αερισμού. 


4.1 Αναγνώριση του τύπου των δια¬ 

στάσεων και του τρόπου εγκατά¬ 
στασης των αεραγωγών εγκατα¬ 
στάσεων κεντρικού κλιματισμού 
και αερισμού από σχέδια τεχνικής 
μελέτης. 

4.2 Αξονομετρική σχεδίαση τμημάτων 

και λεπτομερειών των αεραγω¬ 
γών εγκαταστάσεων κεντρικού 
κλιματισμού και αερισμού με 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες 
και οδηγίες εγκατάστασης. 

• Να αναγνωρίζουν τους τύπους 
των αεραγωγών, τον τρόπο, σύν¬ 
δεσής τους και εγκατάστασης από 
σχέδια τεχνικής μελέτης κεντρικού 
κλιματισμού και αερισμού. 

• Να αξιολογούν τα σημεία που α¬ 
παιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την 
εγκατάσταση αεραγωγών κεντρι¬ 
κού κλιματισμού και αερισμού. 

• Να σχεδιάζουν αξονομετρικά τα 
σημεία των αεραγωγών που αξιο¬ 
λόγησαν ότι απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή με συμβολισμούς των 
εξαρτημάτων τους και με κατα¬ 
σκευαστικές λεπτομέρειες. 
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~5. Αναγνώριση σχεδίων και τεχνικών 
εντύπων μηχανημάτων συσκευών και 
οργάνων βιομηχανικής, μεγάλης ε¬ 
παγγελματικής ψύξης κεντρικού κλι¬ 
ματισμού και αερισμού. 


5.1 Αναγνώριση σχεδίων και τεχνι¬ 

κών εντύπων διαφόρων τύπων 
συμπιεστών μεγάλης ισχύος. 

5.2 Αναγνώριση σχεδίων και τεχνι¬ 

κών εντόπιον διαφόρων τύπων 
συμπυκνωτών για εγκατα¬ 
στάσεις ψύξης μεγάλης ισχύ¬ 
ος. 

5.3 Αναγνώριση σχεδίων διαφόρων 

τύπων μηχανημάτων συ¬ 
σκευών και οργάνων (πύρ¬ 
γων ψύξης, ανεμιστήρων, 
φίλτρων, δοχείων ψυγμένου 
νερού, αποθήκες-όοίΙοΓ κλ.π.) 
μεγάλων εγκαταστάσεων ψύ¬ 
ξης, κλιματισμού και αερι¬ 
σμού. 

5.4 Αναγνώριση σχεδίων και τεχνι¬ 

κών εντύπων διαφόρων τύπων 
εξατμιστών εγκαταστάσεων 
ψύξης μεγάλης ισχύος. 

5.5 Αναγνώριση λειτουργικών δια¬ 

γραμμάτων μεγάλων εγκατα¬ 
στάσεων ψύξης κλιματισμού 
και αερισμού. 

• Να αναγνωρίζουν τα μέρη, τη γε¬ 
ωμετρική μορφή τους τρόπους και 
τα σημεία εγκατάστασης των βα¬ 
σικών μηχανημάτων και συσκευών 
εγκαταστάσεων μεγάλης ισχύος 
ψύξης, κλιματισμού και αερισμού. 

• Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία 
των βασικών μηχανημάτων και 
συσκευών εγκαταστάσεων μεγά¬ 
λης ισχύος ψύξης, κλιματισμού και 
αερισμού. 

• Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία 
των μεγάλων εγκαταστάσεων ψύ¬ 
ξης κλιματισμού και αερισμού. 

6. Σχεδίαση μικρών μονάδων ψύξης 
με απορρόφηση ατμών και αναγνώ¬ 
ριση λειτουργίας από σχέδια μεγά¬ 
λων εγκαταστάσεων. 


6.1 Σχεδίαση μικρών μονάδων ψύξης 

που λειτουργούν με απορρόφη¬ 
ση ατμών. 

6.2 Αναγνώριση μηχανημάτων, 
συσκευών και οργάνων κε¬ 
ντρικών εγκαταστάσεων ψύ¬ 
ξης και κλιματισμού που λει¬ 
τουργούν με απορρόφηση α- 

• Να σχεδιάζουν γραφικά μικρές ε¬ 
γκαταστάσεις ψύξης με απορρόφη¬ 
ση ατμών. 

• Να αναγνωρίζουν τα μηχανήματα 
συσκευές και όργανα των κεντρι¬ 
κών μονάδων ψύξης και κλιματι¬ 
σμού από σχέδια και τεχνικά έντυ¬ 
πα που λειτουργούν μες απορρόφη¬ 
ση ατμών. 


τμων. 
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τμών. 

6.3 Αναγνώριση λειτουργίας κε¬ 

ντρικών εγκαταστάσεων ψύ- 
ξΐ|ς και κλιματισμού με απορ¬ 
ρόφηση ατμών. 

• Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία 
των κεντρικών μονάδων ψύξης και 
κλιματισμού από σχέδια και τεχνικά 
έντυπα που λειτουργούν με απορ¬ 
ρόφηση ατμών. 

7. Αναγνώριση ηλεκτρολογικού 
σχεδίου εσωτερικών εγκαταστάσειον 
και αυτοματισμών. 


7.1 Αναγνώριση ηλεκτρολογικού 
σχεδίου εσωτερικής εγκατά¬ 
στασης και των εξαρτημάτων. 

7.2 Αναγνώριση ηλεκτρολογικού 
σχεδίου εγκατάστασης αυτομα¬ 
τισμών και των εξαρτημάτων. 

• Να αναγνωρίζουν τη δομή και τα 
εξαρτήματα των εσωτερικών ηλε¬ 
κτρικών εγκαταστάσεων από ηλε- 
κτρολογικό σχέδιο και τα σύμβολα. 

• Να αναγνωρίζουν τη δομή και λει¬ 
τουργία των αυτοματισμών από το 
ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστα¬ 
σης και τα σύμβολα. 

8. Αναγνώριση από σχέδιο και τε¬ 
χνικά έντυπα διαφόρων συσκευών, 
εξαρτημάτων και οργάνων αυτομα¬ 
τισμού. 


8.1 Αναγνώριση δομής και λειτουργί¬ 
ας εξαρτημάτων αυτοματισμού με¬ 
γάλης ψύξης, κλιματισμού και αε¬ 
ρισμού. 

8.2 Αναγνώριση της ηλεκτρικής σύν¬ 
δεσης των εξαρτημάτιον αυτοματι¬ 
σμού μεγάλης ψύξης, κλιματισμού 
και αερισμού. 

8.3 Αναγνώριση των ηλεκτρολογικών 
διαγραμμάτων και σχεδίων λει¬ 
τουργίας των μηχανημάτων, συ¬ 
σκευών και οργάνων μεγάλης ψύ¬ 
ξης, κεντρικού κλιματισμού και 
αερισμού. 

• Να γνωρίζουν τη λειτουργία από το 
ηλεκτρολογικό σχέδιο και τεχνικά 
έντυπα των συσκευών, εξαρτημά¬ 
των και οργάνων αυτοματισμών. 

• Να γνιορίζουν τη ηλεκτρική συνδε¬ 
σμολογία από το ηλεκτρολογικό 
σχέδιο και τεχνικά έντυπα των συ¬ 
σκευών, εξαρτημάτων και οργάνων 
αυτοματισμών. 

9. Σχεδίαση εγκαταστάσεων με τη 
βοήθεια Η/Υ. 


9.1 Γραφική σχεδίαση εγκαταστάσεων 
ή τμημάτων μεγάλης ψύξης, κλιματι¬ 
σμού και αερισμού με ειδικό πρό¬ 
γραμμα 11/Υ. 

• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις 
του τρόπου σχεδίασης εγκαταστά¬ 
σεων με τη βοήθεια Η/Υ. 
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2 ος ΚΥΚΛΟΣ Λ ΤΑΞΙΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥ ΚΤΙΚΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 


ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 


1. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κύριος σκοπός της διδασκαλίας των Αγγλικών ειδικότητας στον 2ο κύκλο σπουδών 
στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής 
ικανότητας των μαθητών, έτσι ώστε, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης, 
συνεχώς διεθνοποιούμενης κοινωνίας, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με 
ακρίβεια και ευχέρεια στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις που θα 
παρουσιάζονται, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στο μελλοντικό 
επαγγελματικό τους περιβάλλον. 

Παράλληλα, η διδασκαλία της Αγγλικής έχει ως ευρύτερο παιδαγωγικό σκοπό την 
περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, δηλαδή τη διεύρυνση του 
γνωστικού τους ορίζοντα, την ανάπτυξη των πνευματικών τους ικανοτήτων, του 
συναισθηματικού τους κόσμου, των ηθικών τους αξιών και την ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ενεργειακά καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος, την κοινωνική, 
πολιτιστική και αισθητική τους καλλιέργεια. Για την εκπλήρωση του ευρύτερου 
αυτού παιδαγωγικού στόχου η διδασκαλία της Αγγλικής αποσκοπεί. 


• Στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην εμπειρία και στη γνώση. 

• Στη απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με το σύγχρονο κόσμο και τα 
επιτεύγματα της τεχνολογίας και επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα της 
ειδικότητας των μαθητών. 

• Στην απόκτηση γνώσεων μέσο) της ανταλλαγής πληροφοριών και της εμπειρίας. 

• Στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και των νοητικών διεργασιών που 

επιτρέπουν την έκφραση της σκέψης. 

• Στην ανάπτυξη δεκτικότητας αλλά και κριτικής στάσης απέναντι στις απόψεις, τα 

συναισθήματα, τις ηθικές αξίες των άλλων. 

• Στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης ανθρώπων που προέρχονται από 
διαφορετικό εθνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

• Στην καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας με άλλους ανθρώπους για συμμε¬ 
τοχή σε συλλογικές εργασίες. 

• Στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης που θα δώσει στους μαθητές κίνητρο για 
πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών και απόκτηση στρατηγικών αυτό μάθησης. 

• Στην παροχή κινήτρων για απόκτηση βαθύτερης γνώσης, τόσο της ξένης γλώσσας, 

όσο και της μητρικής και για τη συνειδητοποίηση του ρόλου της γλώσσας ιος 
κοινωνικής πράξης και ως εργαλείου γνώσης. 

• Στην απόκτηση της ικανότητας κατανόησης και παραγωγής συνεχούς και 
συνεκτικού προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και χρήσης παραγλωσσικων 
και εξωγλωσσικών στοιχείων της επικοινωνίας, όπιος χειρονομίες, εκφράσεις 
προσώπου κ,τ.λ. 

• Στη διεύρυνση , σταθεροποίηση και εμπέδωση των γνώσεών τους στο τυπικό 
της Αγγλικής γλώσσας(λεξιλόγιο και γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα) καθώς 
και στους τρόπους γλωσσικών εκφορών διαφόρων γλωσσικονοητικών εννοιών, 
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που Ου τους επιτρέπουν να προβαίνουν σε 

λεκτικές πράξεις με επικοινωνιακή αξία στη μελλοντική επαγγελματική τους 
ζωή). 

• Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής διαφόρων ειδών 
αυθεντικού προφορικού και γραπτού λόγου. 

• Στην ανάπτυξη της δεξιότητας μεταφοράς από τη μία γλώσσα στην άλλη 
αντίστοιχων εκφράσεων και ειδικής ορολογίας. 

• Στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 
μετά το πέρας των σπουδών τους στη μελλοντική τους ζωή., 


I ια την αποτελεσματικότερη επίτευξη των παραπάνω σκοπών της διδασκαλίας των 
Αγγλικών ειδικότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές επικοινωνία- 
κές ανάγκες των μαθητών στη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να επιλέγονται μέθοδοι διδασκαλίας που θα τους εκθέτουν σε συνθήκες 
επικοινωνίας που προσομοιάζουν σε αυθεντικές μέσα από ποικίλες δραστηριότητες 
όπως π.χ. προβολή διαφανειών (δΐίόοδ), ταινιών νίιίεο τεχνικού περιεχομένου σχε- 
τιζόμενου με την ειδικότητά τους, διεξαγωγή του μαθήματος σε χώρους όπως τα 
εργαστήρια ειδικότητας του σχολείου τους ή η διοργάνωση επισκέψεων σε συνερ¬ 
γασία με τους καθηγητές της ειδικότητας σε επαγγελματικούς χώρους, εργοστάσια , 
εταιρίες κ.λ.π. έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία μιας καλύτερης προσέγγισης της 
Αγγλικής γλώσσας. 

1.1 . Είδη προφορικού και γραπτού λόγου 

Οι μαθητές πρέπει να εκτίθενται σε αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο όπως: 

1.. Είδη π ρ οφορικ ού λόγου 

Σύντομα σχόλια,, διάλογοι ή τηλεφωνικές συνομιλίες επαγγελματικού 
περιεχομένου δύο ή περισσοτέρων προσώπων για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με ένα μηχάνημα, εξάρτημα, επισκευή, εκτέλεση 
εργασίας ή την πορεία μίας διαδικασίας,οδηγίες, εντολές, ανακοινώσεις, 
τηλεφωνικά ή διαφημιστικά μηνύματα, παρουσιάσεις τεχνικών 
χαρακτηριστικών νέων προϊόντων , συστημάτων και διαδικασιών 

εγκατάστασης ή επισκευής τους κ.τ.λ.. 

Π. Είδη γραπ τ ού λό γου 

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τύπους κειμένων που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στον επαγγελματικό τους χώρο καθώς και τύπους 
κειμένων που έχουν σχέση με την τεχνολογία και την επιστήμη της 
ειδικότητάς τους ή χρησιμοποιούνται ευρέως στον επαγγελματικό τους 
χώρο, όπως : 
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Αρθρα τεχνικών περιοδικών, διαφημιστικά φυλλάδια, μικρές αγγελίες, 
τίτλους, λεζάντες, τιμοκαταλόγους και φυλλάδια με τεχνικές προδιαγραφές 
οργάνων, εξαρτημάτων ,εργαλείων, μηχανημάτων και συσκευών. 

Εγχειρίδια 

οδηγιών,συναρμολόγησης/χρήσης/λειτουργίας/επισκευής/εγκατάστασης/ 

συντήρησης συσκευών ή μηχανισμών, κανόνες ασφαλείας και οδηγίες 
προφύλαξης, επαγγελματικές επιστολές, φαξ. τηλεγραφήματα, αιτήσεις, 
βιογραφικά σημειώματα στατιστικά στοιχεία. γραφικές 
παραστάσεις,σχεδιαγράμματα. 


2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Γλωσσικονοητικές έννοιες 

Οι μαθητές του 2 ου κύκλου σπουδών των ΤεχνικώνΕπαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 
πρέπει να μπορούν να κατανοούν και να διατυπώνουν τις γλωσσικονοητικές έννοιες 
τις οποίες έχουν ήδη διδαχθεί κατά τη διάρκεια της βασικής και γυμνασιακής τους 
εκπαίδευσης καθώς και κατά τον 1 0 κύκλο σπουδών τους στα ΤΕΕ αλλά και να 
εισαχθούν σε νέες έννοιες που υπαγορεύονται από τις επικοινωνιακές ανάγκες της 
μελλοντικής επαγγελματικής τους ζωής. Η έκθεση των μαθητών σε αυτές τις 
γλωσσικές εκφορές, είτε ως πρώτη παρουσίαση είτε ως διαδικασία 
επανάληψης/εμπέδωσης,θα καθορίζεται ανάλογα με τα εκάστοτε στάδια 
διδασκαλίας και μάθησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές παραμέτρους των 
επικοινωνιακών στόχων (λεκτικές πράξεις ανάλογα με την επικοινωνιακή 
περίσταση,θεματολογία, είδος λόγου) και ανάλογα με το βαθμό γλωσσικής 
δυσκολίας τους. 

Χρήσεις της γλώσσας 

1. Περιβάλλον χρήσης της γλώσσας 

Οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν σε λεκτικές πράξεις και να αναπτύξουν την ι¬ 
κανότητα κατανόησης και παραγωγής αυθεντικού λόγου ώστε να μπορούν να χρησι¬ 
μοποιούν την Αγγλική γλώσσα για ποικίλους επικοινωνιακούς σκοπούς, που θα υπη¬ 
ρετούν πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας στο επαγγελματικό τους περιβάλλον 
χρήσης, όπως περιγράφονται σε γενικές γραμμές παρακάτω : 

α) Φυσικό περιβάλλον 
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• Να επικοινωνήσουν με αλλοδαπούς , μέσα στα όρια του εθνικού τους χώρου ή 
με κατοίκους άλλης χώρας (τηλεφωνικά ή με αλληλογραφία) 

•Να επικοινωνήσουν με ξένους σε χώρες όπου ομιλείται η Αγγλική σαν 
μητρική ή σαν επίσημη γλώσσα. 

•Να επικοινιονήσουν με ξένους σε χώρες όπου δεν ομιλείται η Αγγλική, 
χρησιμοποιώντας την Αγγλική ως γλώσσα διεθνούς επικοινιονίας. 

β) Διαπρο σωπικές σχέσεις συνδιαλλαγές και δραστηριότητες 

Να συνάπτουν και να διατηρούν διαπροσωπικές σχέσεις και να συμμετέχουν σε 
κοινές δραστηριότητες με άλλα άτομα, στα πλαίσια του άμεσα επαγγελματικού 
τους περιβάλλοντος , όπου θα χρειάζεται να εκφράζονται και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες πάνω σε θέματα σχετικά με: 

• τον εαυτό τους 

• τις γνώσεις και εμπειρίες τους από το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον της 
εργασίας τους, μέσα και έξω από τα όρια του εθνικού τους χώρου 
(επαγγελματικό περιβάλλον, επιστήμη, τεχνολογία, συνθήκες εργασίας, 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο της δουλειάς, επαγγελματικές απολαβές 
,κ.τ.λ.) 

• τις δραστηριότητες τους (επαγγελματικές σχέσεις και δραστηριότητες κλπ.) 
γ) Πρακτικής φύση συνδιαλλαγές 

Να ανταπεξέρχονται σε πρακτικές συνδιαλλαγές επαγγελματικής φύσης. 

2. Θεματικές περιοχές 

Προκειμένου να μπορούν οι μαθητές, χρησιμοποιώντας ως μέσο την Αγγλική 
γλώσσα, να καλύπτουν τις τρέχουσες και μελλοντικές επικοινωνιακές τους 
ανάγκες,θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις σε θεματικές περιοχές όπως αυτές 
ορίζονται από το περιβάλλον χρήσης της γλώσσας, όπως περιγράφεται 
παραπάνο). Για το λόγο αυτό, το διδακτικό υλικό πρέπει να περιλαμβάνει θέματα 
ρεαλιστικά, σύγχρονα και 

ενδιαφέροντα, από το χώρο της τεχνολογίας των επιστημών και 
τιονεπαγγελμάτων που σχετίζεται με την ειδικότητά τους. Η θεματολογία θα 
πρέπει να διευρύνει το πεδίο γνώσεων των μαθητών, προετοιμάζοντας τους για 
τη μελλοντική επαγγελματική τους ζωή , και, να ευαισθητοποιεί σί: θέματα 
παγκόσμιας σπουδαιότητας (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος) που με τον ένα 
ή άλλο τρόπο σχετίζονται με την ειδικότητά τους και γενικότερα να συντελεί 
στην περαιτέρω πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική και αισθητική τους 
καλλιέργεια. Η επιλογή και ο βαθμός εξειδίκευσης των θεμάτων πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και η 
παρουσίαση, τόσο του γνωστικού αντικειμένου, όσο και του γλωσσικού 
περιεχομένου των θεμάτων θα πρέπει να είναι σταδιακή και να έχει ως αφετηρία 
τις γνώσεις στην ειδικότητά τους και τις κοινωνιογλωσσικές τους εμπειρίες. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια έχουν επιλεγεί οι θεματικές περιοχές που παρατί¬ 
θενται παρακάτω και κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνονται στη θεματολογία της 
διδασκαλίας των Αγγλικών της ειδικότητας “ Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματι¬ 
σμού». 
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ΚΕΕΙίΚ.ΚΚΛΤΙΟΝ ΛΝΙ) ΛΙΚ - €ΟΝΙ)ΠΊΟΝΙΝΓί 3Υ3ΤΕΜ8 

I. ΓΗΕ ΚΕΡΚΚΪΕΚΛΠΟΝ ΑΝΩ ΑΙΚ-ΓΟΝΩΙΤΙΟΝΙΝΟ 3Υ3ΤΕΜ8 ΤΕΟΙΝΙΟΑΝ 

• ΤΗε ηαίιιιε οΓ ΐΐιε Ιιαϋε, ίΐδ ναΐυεδ 3ηϋ ΓεςυίΓειηεηΙδ 

ΓαΓεοΓ ορροΓίιιηίΐϊοδ αηϋ ννοΛιπβ οοηϋίΐίοηδ 
> Ατεαδ οΓ άόιΤ αικί (Ηε ηιοδί ίιηροιίαηΐ \υογΙ< αοΙίνίιίεδ ροΓΓοπηεϋ Ηγ (Ηε 
ΐεοΗηίείαηδ ίη (Ηε Ιιαϋε 

^ ΤεεΗηίεαΙ ΗηοννΙεϋ^ε, δΙαΙΙδ αηϋ φΐαϋίίεδ ρεςιπΓεϋ 

• ΤΗε ρΓοΠΙε οίϋΗε δΐιεεεδδίιιΙ Ιεείιηίείαη 


2.ΤΟΟΡ8, ΙΝ8ΤΚΙΙΜΕΝΤ8 ΑΝΙ) Γ^ΙΙΙΡΜΕΝΤ 

• ΤΗε ηιοδί εοιηηιοη \νοΓΗ αοΙίνίιίεδ ρερΓοπηεϋ Ηγ Ιεείιηίείαηδ ίη Ιΐιε Ιραϋε (ε.£. 

ευπίη£/Ηεηϋίη£/δ\να£ίη£ Ιοοίδ, ίΙεΙηΐΓπη^, ΐίβΗίεηίηβ ΓιΙίίηβδ, ϋρίΐΐίηβ, εΐε.) 

• Ι οοίδ αηϋ εςιπριηεηΐ ιΐδεϋ 

V Τοοίδ οΓβεηεΓαΙ υδε (ε.β. δερε\νϋπνερδ, δοοΗείδ, ΗαοΗδαν/δ,ιηαΙΙείδ, ϋπΐΐδ, εΐε) 

> Τοοίδ υδειΙ Γογ ρρεραΓίηβ αηϋ ηιαΗίη^ ηώίη§ 3η<1 ϋυεϋ δγδίεηΐδ (ε.£. Ιιιβε ευϋερδ, 
Παπηβ Ιοοίδ, (Ηεδ αηϋ13ρ$, ρεαπιεΓδ, ρίρε αφιΐδϋαΗΙε ννρεηεΐιεδ, Ιίη δηίρδ, εΐο) 

> Τοοίδ, ίηδίπαηιεηΐδ αηϋ εςυίρηιεηί ιΐδεϋ ίη ΐΗε ΓεΓπ§ 0 Γ 3 ΐίοη 3 ηϋ Α/Ο δγδίεηΐδ ίη- 
δίαΐΐαΐίοη αηϋ ιηαίηίεηαηοε (ε.β. εοιηρΓεδδΟΓ δεΓνίεε ναΐνεδ ραίοΗεΐδ, ναειιιιιιηι 
ρηιηρδ, ρΓΟδδΐίΓε §αιΐβεδ, εΐιαρβίιΐβ εγίίηϋερδ, Ιεα1< ϋεΐεοίορδ, Ηγ^ροπιείερδ, εϋο) 

• Ί Ιιε εοΓΓοεί υδε οΓ Ιοοίδ αηϋ δαΓείγ ρΓεεαιιΙίοηδ (ίηδΐηιε(ίοηδ) 

• Ι)εδετίρΙίοη οί 3 Ιγρίοαΐ ρΓοεεϋιίΓε (ε.}». οιιΙίίη§ αηϋ ρρεραρίηβ εορρεΓ ίυΒεδ αηϋ 
ίιΐΐίη^δ Ιοί εοηηεείίοη, Γοπηίη^ αηϋ εοηηεοΐίη^ ρίεεεδ οΓϋιιείδ) 


3. .ΙΟΙΝΙΝβ ΜΕΤΑΕ8 \νΐΤ1Ι Α ΙΙΕΑΤ 8()ΙΙΚ€Ε 

• Τγρεδ οί ]οίηΐδ ρεΓίοΓπιεϋ ίη (Ηε ΐΓαϋε, Ηίηϋδ οΓΗαδε αηϋ ίίϋερ ηιείαΐδ υδεϋ (ε.§. 
εορρεΓ, δίεεί, αΐιηηίηίυηι) 
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• ΤΙΐΰΓτηαΙ ηιείΗοϋδ ιΐδεά (δοΐιίεπηβ, ΗΓ3ζίη§, ννεΜίηβ) αη(1 ΙεοΗηίςυεδ 3ρρ1ίεϋ (ε.β. §αδ 
5θ1(1επη§, οχγβοείγίεηε βΓ3ζίη§, 3 γο ννε1<1ΐηβ) 3ηί1 ΐΗείΓ οΙιβΓβοίοηδΙίοδ 

• Νεοεδδ3Γγ εςηίρηιεηΐ, Ιοοίδ 3Π(1 πηιίεπβίδ ιΐδθ(1 (ε.§. ογΙίηίΙεΓδ, ίοΓοΙιεδ, ΙογοΗ ναΐνεδ, 
^ 3 ΐι^ε 5 , ννεΐϋίηβ ιη 3 θΙιίηεδ, ΠΙΙογ τοϋδ, εΐεοίπχίεδ, εΐε.) 

• 8αΓεΙγ ρΓεοηοΙιοηδ αη(1 ηεοεδδ3Γγ 53ίεΐγ εςυίριηεηΐ (ε.§. βΟββΙεδ, ί3οε δΐιίεΐιΐ, (ΪΓε- 
ρΓοοί^Ιονεδ,...) 

• ΟεδοπρΙίοη οΓ 3 ΐγρίθ 3 ΐ ρΓοοοοΙιίΓε (ε.β. ηΐ3ΐοη§ 3 εορρεΓ ΙυΕο Ιο ίϊΐΐίη^ εοηηεείίοη 
Ιιγ §35 1)Γ3ζίθβ, ογ/ αικΙ ]οίηίη§ Ιΐιε ρ3Γΐδ οΓ3 δίεεί οοηδίΓηοΐίοη βγ 3γο \νε1(ϋη§ Ιο 
ηιοιιηΐ (Ιιε οοη(1εηδίη§ ιιηίί οί 3 Γείτί§εΓ3ΐίοη δγδίεηι) 


5. ΚΕΓΚΚΪΕΚΛΊΊΟΝ 

Οείίηίΐίοη, ίηιροΓΐ 3 ηεε, ιΐενείορηιεηΐ οΓΗιε ίίεΙ<3, 1)3δίο οοηοερίδ οί Γείπ§εΓ3(ΐοη, ιιηίΐδ οί 
ιπεδδΐίΓΟίηεηΙ, οΙ))εοΙίνοδ, βρρίίοβίίοηδ, ίγρεδ οΓΓείτί§εΓ3ίίοη (εοΐίΐ δΙΟΓββε, ίηι]υδίπ3ΐ 3Π(1 
οοηιίοΠ δραοε οοο!ίη{») 

(ΓΟΙΌ 8ΤΟΚΑΟΕ 

• ϋεΠηίΐίοη, δί^πίΓιεαπεε, (Ιενείοριηεηΐ, αρρίίοαίίοηδ, ρηηοίρίεδ οΓορεΓαΙίοη 

• ΜεΐΗοάδ οΓ Γείπ£εΓ 3 ΐίοη: (ε.§. Γγοιώ ϊεε, ηιεοΗαηίοβΙ: 3 βδθφίίοη, οοηιρΓεδδίοη), 
εοοίίηβ 3βεηίδ ιΐδοϋ (ε.β. ίοε, 3 ΐτΐΓηοηί 3 , Κ-1343) 3ΐκ1 ΐΗεΐτ βοΐίοη, οΙΐ3Γ3θΐεπδίίθδ 
οΓίΙιε ιΗγοο ηιοΐΗο<1δ (3ί1ν3ηΐ3§εδ - (1ίδ3ί1ν3ηΐ3βεδ, οοιηρ3Πδοη) 

> ΤΗε ββδοφίίοη δγδίεηι: ηΐ 3 Ϊη ρβιΐδ, ορεΓ3ΐίοη, 3ρρΙΐθ3ΐίοη$, οΗ 3 Γ 3 θΙεπδΙίοδ 

> ΤΙιε οοηιρΓεδδίοη δγδίεηι: ηΐ3ίη ρ3Γίδ, ορεΓΒίίοη, 3ρρ1ίο3ΐίοηδ, ο1ΐ3Γ3θΐεπδΐίοδ 

• Τγρεδ οίοοίίΐ 8ΐοΓ3§ο ((Ιοιηεδίίο, οοιηηηεΓοίΒΐ, ίη<1ιΐδΙη3ΐ) ΐΗοη 3ρρ1ίθ3ΐίοηδ, 
Ιγρεδ οΓ ίηδί3ΐΐ3ΐίοηδ (ε.β. ιηιιΙΐί-οοιηρΓεδδΟΓ οοηιηιΟΓοίηΙ ΓείτΐβεΓβΙίοη δγδίεηΐδ, 
ιίοιηεδήο Γείπ^ειαΙΟΓδ) 

• ΤΙιε ογοίε οί ορεΓαΙίοη οΓ Ιΐιε οοηιρΓεδδίοη δγδίεηι: Ιΐιε ββδίο οοητιροηοηΐδ (οοηι- 
ρΓΟδδοπ, οοηϋεηδεΓ, εχρ3ηδίοη ϋενίοε, ενβροΓβίΟΓ), ΐΗεΐΓ ίυηοΐίοη, οροΓ3ΐίοη 3ηι1 
ιηαίη Ιγρεδ (ε.β. ΓεοίρΓθθ3(ίη£/οεηΐπίυ§3ΐ/δθΓθ1Ι οοηιρΓεδδΟΓδ, 3ίΓ-/\ν3ΐθΓ-οοο1ει1 
οοηιΙεηδεΓδ, οοοίίηβ ΐο\νεΓδ) 
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• Ιηδίηπηεηίδ υδεΠ Γογ ηιεβδυπηβ Ιΐιε ρΓεδδΐίΓε 3ηΠ ΙεηιρεΓβίυΓε ΐη ΓεΓη§εΓ 3 ίίοη 
δγδίεηΐδ (ε.§. ίΠεπηοιηείεΓδ, ρΓεδδϋΓε §3ΐΐβεδ/πΐ3ηοΓηεΐεΓδ, πιοίδίυΓε/ΙίςυίΗ ίηΠί- 
εα(θΓδ) αηΗ 3ΐι(θΓη3ίίε εοηίΓοΙΙεΓδ (ε.§. ρΓεδδθδί3ίδ, ίΠειτηοδΟΙδ) 

• ΤΙιε ηιοδί οοηιιηοη 3εεεδδοπεδ ιΐδεΗ ίη ΓεΓπ§εΓ3ίίοη δγδίειηδ (ε.§. ρΓεδδϋΓε τε^υ- 
ΙίΐίΟΓδ, ΠΙίΟΓδ, δοΙεηοίΠ ναΐνεδ, εΐε.) 

• Τγρεδ οίϊεΓπ£εΓ3ηΐδ υδεΠ ίη ίΗε εοιηρΓεδδίοη δγδίεηι (ΟΡΟδ, ΗΟΡΟδ, ΗΡΟδ, 
βιηηιοηίυ), εΐεηιεηίδ ίΗεγ οοηίαίη, ΐΗεΪΓ 3οίίοη, ρΓορεηίεδ, ιίδε 3ηΠ ίηιρβεί οη ΐΗε 
εηνίΓοηηιεηί, 

• €Ιΐ3Γ§ίη§ α δγδίεηι ννιίΗ ΓεΓπβεΓ3ηί: Γείπ§εΓ3ηΙ ΙευΡ Πείεείίοη, εναευβίίηβ ίΗε 

ιιηίί, Πεδεπρίίοη οί Πιε εΗ3Γβίη§ ρΓοεεΠυΓε, ίοοίδ 3 ηΠ εςυίρηιεηΐ υδεΠ, δηΓείγ 

ριε- εαυίίοηδ 

• ΡβιιΙι Πείεείίοη 3ηΠ τεραίτ ίη 3 Ποηιεδίίε ΓεΓπ§εΓ 3 ίθΓ 

δΡΑΟΕ ΕΌΟΡΙΝΟ - ΑΙΚ ΟΌΝϋΓΠΟΝΙΝΟ 

• 5ρ3εε εοοΙίηβ: δί§ηίΓιθ3ηοε, υδεήιΐηεδδ, ΗενεΙορηιεηΙ οΓ Πιε ίϊεΐϋ (νεηΐϋαΐίοη 
ιηεε1ϊ3ηίδηΐδ, ίηΠιΐδίπηΙ βηΠ εοπιΓοιΐ-δρβεε εοοϋηβ, 3 ιγ εοηΠίίίοηίηβ) 

• Αϊγ εοηΠίίίοηίη^: Πείίηίΐίοη, Γ>3δίε εοηεερίδ, ρπηείρίεδ Α/Ο δγδίειηδ ορεΓ 3 ίε οη, 
ΓηείοΓδ οί ίΗε ί η Ποογ 3Ϊγ ίΓε3ίεΠ 3ηΠ ΟδΡδ ρεπΤοπτιεΠ, υηίίδ οί ηιεβδυτεπΊεπί, 
αρρΙίοβίίοηδ, ίγρεδ οΓ ίηδί3ΐΐ3(ίοηδ (ίηΠιΐδίπαΙ, ΓεδίΠεηίίβΙ, δυηηηεΓ, ννίηίεΓ, γε 3 Γ- 
ΓουηΠ, εεηίΓ3ΐ δίβίίοη, υηίΐ3Γγ/\νίηΠο\ν, δρίίί-ίγρε Α/Ο δγδίειηδ) 

• Α/Ο δγδίεηι/ηηίί δείεείίοη: Πεδεπρίίοη οί ίΗε ρΓοεεΠϋΓε, ίηδίηίΓηεηΐδ 3 ηΠ εςυίρ- 
ιηεηί υδεΠ 

■ εδίίηΐ3ίίη§ ίΗε εοηΠίίίοηδ οΓ ίΗε οηίδίΠε 3 ιγ 3 ηΠ' ίΗεΐΓ £Γ 3 ρΗίθ 3 ΐ 
τερΓεδεηί3ίίοη οη ίΗε ρδγεΙίΓοιηεΐηε οΗβγΓ, 

■ Ι 03 Π εδίίιηβίίοη ρΓοεεΠϋΓε 3ηΠ ίΗε 1θ3Π δοιίΓοεδ εοηδίΠεΓεΠ, 

■ Πείεπηίηίηβ ίΗε εβρβείίγ οΓ ίΗε Α/Ο δγδίεηι 

• ΚεδίΠεηίώΙ δρίίί-ίγρε »ϊγ εοηΠίίίοηεΓ: ΓυηεΙίοηδ/ιηοΠεδ οΓ ορεΓ 3 ίίοη, ίεεΙιηίευΙ Γε 3 - 
ίιίΓεδ (ε.§. εςηιρρεΠ ννίίΗ 3 Γθί3Γγ/δθΓθ11 εοιηρΓεδδΟΓ, 3 Ηεηί ρηηιρ, 3 η ίηνεΠεΓ δγδ- 
ίεηι), ρΓορειίίοδ 

• ΤΗε εοηίΓοΙδ 3ηΠ Γυηείίοηδ/ορεΓβίίηβ ηιοΠεδ οΓ ίΗε τεηιοίε εοηίΓοΙΙεΓ 3 ηΠ 
ίηδίΓυείίοηδ Γογ ίΗε τεβΐιΐ3Γ ηΐ3ίηίεη3ηεε οΓ ίΗε Α/Ο υηίί (ε.β. ίη ίΗε Γοπη οΓ 
ΠειηοηδΐΓ3ίίοη ίο ίΗε ο\νηεΓ οΓ 3 η Α 1€ υηίί) 
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• ΤΗε ίη$ΐ 3 ΐΐ 3 (ίοη οΓ 3 ΓεδίιΙεηΐώΙ δρίΐΐ-ίγρβ, 3 Ϊγ εοίκϋΐίοηεπ ΐοοίδ, εςυίρΓηεηΐ 3ΐκ1 
Γη 3 ΐεπ 3 ΐ$ ηεεϋεά, άεδεπρίίοη οί ΐΗε ρΓοεεάιίΓε, ϊηδίηιείίοηδ Γογ 3 ρΓορεΓ 
ίπδΙα1ΐ3ηοη, δβΓείγ ρΓεο3ΐιΐίοηδ 

3. Λεκτικές πράξεις, στόχοι 

Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να 
προβαίνουν στις λεκτικές πράξεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε κάθε περιγραφή 
λεκτικής πράξης παρατίθενται τρόποι γλωσσικής εκφοράς της με παραδείγματα 
γλωσσικών εκφράσεων, και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Οι 
λεκτικές πράξεις που περιγράφονται παρακάτω είναι ήδη γνωστές στους μαθητές 
τόσο 

από το Γυμνάσιο όσο και από τον 1° κύκλο σπουδών τους στα Τ.Ε.Ε. . Η παράθεση 
τους εδώ. τόσο με τις ήδη γνωστές στους μαθητές γλωσσικές τους εκφορές, όσο και, 
πολύ πιθανόν, με νέες, αποσκοπεί: 

(ΐ) στην επανάληψη/εμπέδωση βασικών γλωσσικών φαινομένων με τα οποία 
εκφέρεται μια ήδη διδαγμένη λεκτική πράξη 

β) στην παρουσίαση μη διδαγμένων γλωσσικών εκφορών μιας ήδη γνωστής λεκτικής 
πράξης, είτε εναλλακτικών, είτε γλωσσικά πολυπλοκότερων, είτε περισσότερο 
εξειδικευμένων θεματικά. 

II σειρά παρουσίασης των λεκτικών πράξεων πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με 
όλες 

τις παραμέτρους τοιν μαθησιακών και επικοινωνιακών στόχων, δηλαδή την 
επικοινωνιακή περίσταση, τη θεματολογία, το είδος του λόγου και το βαθμό 
γλωσσικής δυσκολίας. Ο βαθμός γλωσσικής δυσκολίας καθορίζεται ανάλογα με το 
γνωστικό επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών καθώς και τα εκάστοτε στάδια 
διδασκαλίας και μάθησης. Πρέπει, ωστόσο, να δίνεται έμφαση σε στοιχεία της 
γλώσσας, τα οποία απαντώνται με μεγάλη συχνότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο 
τεχνικού και επαγγελματικού περιεχομένου, όπως οι χρόνοι των ρημάτων (νετό 
Ιειίδεδ), η παθητική φωνή των ρημάτων (ρβδδίνε νοΐεε), ο υποθετικός λόγος 
(εοη< 1 ΐΐΐοη 3 ΐδ), ο πλάγιος λόγος (τεροΠεθ δρεεεΗ),το απαρέμφατο που δηλώνει 
σκοπό *(ρυφθδε ϊηΠηίΐϊνε), το γερούνδιο (βειτιπι!), κ.τ.λ. 


14054 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΝ 2° ΚΥ¬ 
ΚΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚ¬ 
ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 



■ · '.·£&' Η ί Γ ' : 

-.■ίϊ- : ■'>»' ■"« 1* ' ν -· * Κ<·,. - ' ’* »4.<. 

ΪΤι^Πϋ?<?~Βί :<8ΒίΐΐΏρΪ3^^1*ϋ-< 

1.. Να κάνουν προσδιοριστικές ερωτήσεις 

και να 

απαντούν ανάλογα. 

\ΥΗο, ννΗίοΗ, οηε/οηεδ, ινΗοδε, 

νν!ΐ3ΐΛνΗεΓε/\νΗεη(εχ30ΐ1γ)..?”\νίΐ3ΐ Ιαηά /δοπ 

οί?, Ηο\ν , είο. 

2.Να ζητούν και να δίνουν πληροφορίες για 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες προσώπων 
και αντικειμένων π.χ. τις 
γνώσεις και εμπειρίες τους, (όπως 
περιγραφή 

προσωπικότητας, εκπαίδευση,τυπικά 
προσόντα, επαγγελματική εμπειρία 
εμπειρίες, συνήθειες 
. προέλευςη, τεχνικές προδιαγραφές 
μηχανημάτων κ.τ.λ.) και να ζητούν 
παρόμοιεςπληροφορίες από άλλα 
πρόσωπα. 

Το δε, ίο 03νε §οΐ, ροδδεδδίνε 3ά).,ρετδοη3ΐ 

ρτοηοιιηδ, 5. Ρτεδεηΐ, 5. Ρ3$1, 5. Ρτεδεηί Ρετ- 

ίεεί, Ρτεδεηί ΡετΓεεί Οοηίίηυουδ, ςυεδίίοη 

ννοτάδ, 30νετόδ οί Γηαηηετ, ςυ3ΐίΐ3ίίνε 3<1μ, 

είε. ίΐ ίδ Γγογπ..., νν1ΐ3ΐ τηαΐίο ίδ ΐί? “εχρετί- 

εηεεό /δρεείαΐίδεό / ΠυεηΙ ίη..“§οοό 31.. 

“όε3ΐ ινίίΗ...”, “τεδροηδίβίε ίοτ..”, “ίη οΗ3Γ§ε 

οί..”, “ίοο/εηου§Ιι”, ρτεροδίίίοηδ οί ρίβεε, 30- 

νετόδ οί ρΐ3εε, είο. 

3. Να κατανοούν και να διατυπώνουν 
ορισμούς, νόμους και αρχές "... 
τεχνικής ή επιστημονικής φύσης 

Ιί ΐΗε.,.ννΙιίεΗ /ίΗ3ί..,Ιΐ ίδ ο&1Ιε<1/ 

ηατηεά/ΓείειτείΙ ίο αδ/όεΓιηεό 3δ.., δίιτιρίε ρτε- 

δεηί/ρ3δί ρβδδΐνε 

4.. Να εκφράζουν σχέσεις 

κτήσης/ιδιοκτησίας 

Ροδδεδδΐνε 3(Ι)εεΐΐνεδ, ροδδεδδίνε ρτοηουηδ, 

ροδδεδδϊνε 03δε, ίο ροδδεδδ , ίο ο\νη, ίο ά3νε 

(§οί), οχνηετ, οννηετδΗίρ 

5.. Να αξιολογούν τις ιδιότητες και τα 
ιδιαίτερα 

—. -- 

(2ιΐ3η1ίΐ3ΐίνε/ςυ3ΐίΐ3ΐίνε 3<ήεεΐίνεδ, 
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χαρακτηριστικά αντικειμένων, 

υλικών, χώρων, μηχανισμών, καταστάσεων, 

κ.τ.λ. 

ίοο/εηοιΐ£ΐι, εοτηρ3Γ3ίίνε 3Π(1 5ΐφετΐ3ΐίνε άε- 

§τεε$ οί 3(1]εοΐίνε$/ 30νετόδ, 35..3$/ ηοί 

50 ... 35 .., οοΓηρ3Γεά Ιο.., Γ3ίΗεΓ +3(1)., “I εείί- 

ΓΠ3ΐε ίίΐ3ΐ ...”, . ,. 50 ...είε. 

6. Να περιγράφουν ομοιότητες και διαφορές 
προσώπων, αντικειμένων καί καταστάσειυν 

1ΐ ίδ (ίάε) 53Γπε 35... ίΐίίίετεηΐ Γγοιτι.., Ιοοίίδ 

Ηΐίε , βΐίίιε, “ίΗετε ίδ 3 άίίίετεηοε όεηνεεη 

...”, 5ίηΐϊΐ3Γ/5ίΓηίΐ3Γΐγ/ 5ΪΓΠίΐ3Πΐίε5.., 

όοΐδ...3η(1..., είο. 

7. Να ζητούν και να δίνουν πληροφορίες 
σχετικά. 

με την ποςότητα και την ποιότητα 
αντικειμένων, υλικών, μηχανημάτων κ.τ.λ. 

(}ιΐ 3 η 1 ίΐ 3 ΐίνε/ φωΐίίαίίνε βάίεοίίνεδ , 

Ιοο/εηοιι§Η, Ηοιν τηιιοΗ, Ηονν ιτιαηγ, (3) 1οί(δ) 

οί, ρΐεηίν οί, εοτηε, 3ηγ, ηο, 3 ίειν/ΐίίΐΐε 

8.. Να περιγράφουν τη λειτουργία, τη δομή, 
τη σύνθεση ή τα μέρη μιας συσκευής, ή ενός 
συστήματος 

ΤΗε ΟθΓηροηεηΐ5/3οεε55θπε5/υηίΐδ οί..., “ίί 

ορετβίεδ”, ϊη ορεταΐίοη, “ίίδ ρετίοιτη3ηεε/ τηαίη 

ίΐιηεΐίοη ίδ...”, βάνετόδ οί πΐ3ηηεΓ, δίιηρίε 

Ρτε$εηΙ, 5. Ρτεδεηί Ρ3δδίνε, Μοάαΐ Ρ35δίνε, 

ϊηεΐυάείΐ ϊη..ίη ίΗε ίοπτι οί..., ρτοάυοεά/ 

τηβηυίαοίυτεοΙ όγ..., “...ίδ βφαδίειΐ/εοηηεοΐείΐ 

ίο ...”, είο. 

9. Να περιγράφουν τις εφαρμογές , τη χρήση 
ή χρησιμότητα και λειτουργία εργαλείων ή 
οργάνων μέτρησης,μηχανισμών ή 
εξαρτημάτων 

Ρτεδεηί Αοίίνε/Ρ3δδίνε, Μο03ΐ Ρ3δδίνε, ίδ 

(υδεφίο/ίοτ + ηουη/βεηιηά, . .ίδ βρρίίεά 

ίη...”, “...ί$ άεδίβηεεί/ ρτο£τ3ηιτηε<1/ ίηίεηάεά 

ίο.., βοίΗ.. .3ηά..., νετβ ράτβδεδ 35 3(1)εο- 

ίίνε, 

10. Να περιγράφουν τη δομή, ή τη 
σύνθεση ενός 

αντικειμένου ή υλικού καθώς και τα 
μέρη, τις ιδιότητες, τη χρήση, τη 
λειτουργία ενός αντικειμένου, 
μηχανισμού ή συσκευής ευρείας χρήσης. 

Ιδ πΐ3(1ε οί, ίδ εοτηροδεά όγ, εοηδίδί οί, εοη- 

Ι3ίη , οοηίεηί, ςιΐ3ΐίί3ίίνε 3<1)εοΐίνε5, “ίδ ρ3Γί 

οί” ίο Η3νε (§οί), ίί 03η, όγ + §εηιη<1, ίί ορετ- 

3ίεδ , ίίδ ρετίθΓΠΐ3ηεε/ πΐ3ίη ίαηείίοη ίδ..3ά-^ 
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νετβδ οί πΐ3ηηετ, δίηιρίε Ρτεδεηί Ρβδ- 
δίνε/Αείίνε, Μοάαΐ Ρ&δδϊνε, ίί ίηείικίεδ, ίη Λε 
ίοπτι οί, ίδ δΐιίίβόΐε Γογ, είε. 


] 1 .Να περιγράφουν τις μεθόδους ή τα μέσα 
με τα 

οποία γίνεται κάτι 

\νίΐΗ, όγ + §εΓυη(1, ινίιΗ ιΗε Ηεΐρ οί, ίη ίΐιίδ 

\ναγ, ίη 3\ν3γ ΐΗ3ΐ..., ίΗτου§1ι, νΪ3, ρυιροδε 

ΐηίιηϊΐίνε , είε. 

12. Να περιγράφουν τα διάφορα στάδια μιας 
διαδικασίας, τεχνικής, ή 

επαγγελματικής φύσης, π.χ. η κατασκευή, 
συναρμολόγηση,συντήρηση, εγκατάσταση 
ή επισκευή ενός μηχανήματος ή συσκευής, 
γενική περιγραφή συστήματος κ.τ.λ. 

ΡτεδεηΙ Αοίϊνε- Ρ3δδίνε, Μοά3ΐ Ρ 3 δδίνε, Ρτε- 

δεηΐ ΡετίεεΙ, Αοίϊνε/ Ρβδδίνε Ρ3Πίοίρ1εδ 3δ 

Οίβυδε δΐώδΐίΐιιίεδ , βείοτε/ 3ίίεΓ, +§εηιη<1/ 

ηοιιη ίΗε ΓιτδΙ/δεοοηιΙ/ηεχΙ/ΐ3δΙ δίερ ίδ..., 

ηεχί/ίϊιτίΐιετ δίερ.., 3ρ3θ ίτοηι, ίυτίΐιεττηοτε, ίη 

3 ( 1 άίΐίοη ίο..., είε. 

13. Να εκφράζουν μαθηματικές έννοιες όπως 
απόσταση, διαστάσεις 
αντικείμενων.ισότητα, ανισότητα, 
αναλογία, επί τοις εκατό πράξεις 
ακεραίων και δεκαδικών και μονάδες 
μέτρησης για τον υπολογισμό π.χ. 
διαστάσεων , ισχύος,απόδοσης 
μηχανημάτων ή κόστους ειδών. 

• 

Εςυ3ΐδ,...ίδ εςιΐ3ΐ ίο..., ρτοροοίοη , 

ρ1ιΐδ/ιηίηιΐδ/Γηιι1ΐίρ1ίε<15γ/ άίνίάεά όγ, ίΗε ίοίβΐ 

ίδ ..., άεοϊηιαΐ ηιιηιβετδ, ίΓ3οίίοηδ, ροννετδ, 

αηίίδ οί ιηε3δυτετηεηΐ (Ιίίτε, ιηίΐΐίΐίΐτε, ρίηί, 

ροιιηά, οιιηοε, Ιείΐο, βτπτη, ίοη, ουβίο πιε¬ 
ίτε, 031., Κνν,ΤΚ, ε.ί.ε.), ίί εοδίδ..., ίΗε ρτίεε 

ίδ.../ ρτίοειΐ 3ί_, ουττεηογ, ε.ί.ε. 

14..Να σχολιάζουν δεδομένα 
χρησιμοποιώντας 
στατιστικά στοιχεία. 

δίχ ίη (ουί οί) ίεη, ....τερτεδεηίδ/ δί3η<1δ ίοτ..., 

ίεη ρετοεηί, 3 ρετοεηί3§ε(δ1ΐ3τε) οί.., είε. 

15. .Να π.χ. αναφέρονται σε χρονικά 
περιθώρια εκτέλεσης ενεργειών, να 
περιγράφουν τη διάρκεια 
ενεργειών,γεγονότων και καταστάσεων που 
αφορούν στο παρόν και στο παρελθόν, να 
ζητούν και να δίνουν πληροφορίες σχετικά 

“Ηο\ν 1οη§...’\ ννΐιεη , δίτηρίε Ρτεδεηί Ρετ- 

ίεεί, Ρτεδεηί ΡετίεεΙ Οοηίίηυοιίδ, ίοτ/δίηοε, 

δίτηρίε Ρυίυτε, Ρυίυτε Οοηίίηυουδ, Ριιϊυτε 

ΡετίεεΙ 

με 
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με 

γεγονότα που αφορούν στο παρελθόν στο 
παρόν 

και στο μέλλον, όπως χρονική στιγμή. 

διάρκεια, 

αλληλουχία, κ.τ.λ. 


16. .Να. περιγράφουν την αλληλουχία 
ενεργειών, 

γεγονότων ή καταστάσεων που αφορούν 

στο 

παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. 

Αίίετ/ βείοτε ,δίτηρίε Ρ35ί/ Ρ35ί Ρετίεοί, 3ήετ/ 

θείοτε + δίτηρίε Ρτεδοηί (30 

Ιϊνε/ρ35δίνε)5ίΓηρ1ε Ρτεεεηΐ ρειΤεοί (3ο 

ίίνε/ρβδδίνε), Ρτεδεηί Οοηίίηιιουδ, Ρ35ί Οοη- 

ίίηιιοιίδ, Ρτεδεηί ΡειΤεοί Οοηίίηιιοαδ, δίτηρίε 

Ρυίυτε , ΡαΓατε Οοηίίηιιοιίδ 

17. .Να μπορούν να διατυπώνουν έννοιες 
αντίθεσης 

και να Παραθέτουν αντικρουόμενες 
πληροφορίες. 

Βυί, ίΗου§1ι, \νΗετε3$, άοδρίίε, ίη δρίίε οί ίΗε 

ί3εΐ..., οη ίάε οηε (οίΗετ) Η3ηά..., οη ίΗε οοη- 

ΐταης οοηίΓ35ΐε(] ίο είο. 

1 Η. Να μπορούν να αιτιολογούν τα 
αποτελέσματα 
μιας ενέργειας 

€3υ$ε<3 , βεο3ΐΐ5ε (οί) ,ίοτ ίΗίδ Γ035οη, άυε 

ίο , οη 3οοοιιηί οί ίΗε ίάοΐ, δίηοε, 35 1 51 Οοηάί- 

ίίοηαΐ, 3 Γι1 οοηάίίίοηαΐ. 

19.Να εξηγούν τους σκοπούς και τα 
αποτελέσματα 

μιας ενέργειας , γεγονότος , διαδικασίας ή 
κατάστασης 

Το, 50 ίΗπί, 50 35 ίο, ίΐιε ρυτροδε οί.. .ίδ.., ίθε 

3ΪΠ1 15, 3ΪΓΠεά ίο, 35 3 ΓΟδΙίΙΐ, .. ,ΓΟδυΙίδ ίη..., 35 

3 εοηδεςυεηεε, οοηδοφίοηίΐγ 

20..Να περιγράφουν τις αιτίες και τα 
αποτελέσματα 

μιας ενέργειας ή ενός γεγονότος, ή 
κατάστασης. 

\νθγ, βεο3ΐΐ5ε , ίΐύδ ίδ ννΐιχ, ύεοπιίδε οί, “ΐθε 

οβιίδε (δ) οί .. ,3 γο. .35 3 τεδίιΐί, “ίΗε τοδίαΐήδ) 

ίδ/ 3Γε...”, 1 5 ' οοηάίίίοηαΐ 

21 .Να ζητούν να πληροφορηθούν, αλλά και 

Βγ τηεαηδ οί.. ,νΪ3, Ρτεδεηί Ρ35δίνε , ννίιΗ, ” 
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να 

περιγράφουν μεθόδους και μέσα για την 
επίτευξη ενός στόχου. 

+ ροπιπιΐ, \νίΐ6 ιΗε 6ε!ρ οί..., ίπ ΐ6ίδ \ν3γ , ίπ 
θυυ... ΐΗτουμΗ. ριίφοδε ίηίΐηάίνε , εΐο. 

;;2 Να κάνουν υποθέσεις που αφορούν στο 
παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον 

ΓοπιΙμίοπηΝ (0, 2 η< \ 3ηι1 3 Γ<) ΐνρε. ), δΐιρροδε 

ιΗαί... 

: Να προβλέπουν και να συνάγουν 
υυΐι,υ:ράσμσχα βασιζόμενοι σε ενόκμεις. 

Μοάαΐδ (ιηαγ/ νηχφϋ οουΐό/ ηιαδί/ αιη' 

ΐ)ι Ριτ^εηι ιηΓιηιΐίνε/ ΡαδΙ ίηΓιηίΐινχ, ’ννε 

ουηοΐυάοτί ΐΙι^Ρ.λ', Ραίαιο αοηΐίηυοιίδ, Ι^αίυτε 

ραδινό, “ιΐ 18 οδόπιαΐοό/ οχρτοίτχΐ Ιΐΐ30. ", Ρα- 
ΐατε ροτίοεί " ιΐ ΐδ οόνΐοιίδ ΐΗπί.. 

4.Να εκφράξουν ιούς ορούς ή τις 
προϋποθέσεις 

για μια ενέργεια, γεγονός ή κατάσταση. 

σ)η( 3 ιυοιΐ 3 ΐ 5 (I 51 , 2 ηι ζ αηά 3 κΙ ΐγρε), ρτονίάειΐ 

ιίιαί. οη οοηόίόοη ιΗαΙς οη Λο ίοτητ \\\<\Χ 

25. Να εκφράζουν συμφ<ονία Τ] διαφονία με 


έντονυ.άμεσο ή έμμεσο, επίσημο ή 

Ιηιίεειΐ, ε\30ΐΙγ “15ίχοιη>1γ ίϋίπμι οε 

ανεπίσημο τρόπο 

(ινίάι/ΐΗαΐ)..“Β υ 311 ΐΏβ3ηδ ν , “ηο \ν3γ , 36- 
ϋοΙιιΐο1γ”, “5ο, ιΐο 1/1 άοηά ειθιετ/Νειθιει <1ο 

Γ’, “Υου ιπ3γ 6ε π§6( , 6αί...”, “ΑβΓδ 


ή^ΐιΐ/ςοιτεοί, I 3 §τεε/άο ηοΐ 3 βΓεε/ ιϋ 53 §Γεε, 
“οίοοιίΓδε/ εεπ3ίη1γ (ηοΐ)”, “ 1 6ε1ίενε / Λίηΐτ 

50”, “ 1 6 ε 1 ϊενε ηο”, “ 1 ιΐοη’ΐ ΐήίηΐν 5 θ”, Υβδ / 

Νο + δάοπ 3Π5ννεΓ, εΛχ. 

26. Να εκφράζουν πιθανότητα. 

Ρετά 3 ρ 5 , ιτΐ 3 γ 6 ε, πιαγ, ιτιί§ 6 ΐ, 03η, εοιιΐιΐ ροδ- 
$ί61ν, ίΐ 15 ρο55ί61εμί ΐ 5 ΙίΚεΙν , Γιτδΐ εοηιϋΐιοη 3 ΐ 

(ιί+ ριεδεηΐ.. .πιοάβΐ) 

,’7.Να εκφράζουν βαθμούς βεβαιότητας ή 


αβεβαιότητας. 

Ροδ$ί61ε/ρο$5ί61γ, ίηιροδδίβίε/ ίηιρο55ί61γ, 

“Γιτι ηοί /ηυϊΐε εεΠ3ίη /δΐιτε”, 
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“5ιΐΓε/εεΠ3ίη1γ/οΓ οοιιτεε/ηο άοιιΗΓ, “I 

ίΗίηΙο/δυρροδε/ ιιη<3θΓδΐ3ηο1/Πηο\ν ίΗ3ΐ. ”, “1 

ιΐοη’ι Ιακην ίί ...”, είο. , (υη)Η1<ε1γ, (ιηοδί) 

ρΓοόαόΙε/'ρΓοόθόΙγ. 

28.Να Γ.κφράζουν αναγκαιότητα ή μη. 

1ι ίδ (ηοΐ) ηεοοδδ3Γ>', I ηοεά/ άοη’ί ηεειΐ, ηεειΐ 

ηοί. τηιΐδΐ. η ίδ ίπιροτΐαηί. ...ίδ ηεεάεά, ίί ηεεάδ 

+ §εη.ιηά 

29.Να αναμεταδίδουν οδηγίες, πληροφορίες 
που ακούν διαβάζουν, σχόλια, κ.τ.λ.. 
συνοπτικά ή 

λεπτομερώς. επακριβώς ή με δικά τους 
λόγια 

Κ.εροΓΐεά 5ρεεοΗ :5ίττιυ]ΐαηεουδ τεροτί (Ηε 

53]/δ Ιάα1...εΐε. ) , τεροπίη§ νετΗδ, τεροπϊη§ 

ίηδίηιοΐίοηδ (Ηε δ3γδ / δ3ίά ίο...), τεροπειΐ 

ςιιεδίιοηδ, ίπτρετβΐίνε. τεροτΐιηβ νετΗδ. 

30 .Να περιγράφουν ικανότητες, δεξιότητες ή 
αδυναμίες, καθώς και τα προσόντα τους. . 

(ίη) 3Ηί1ίΐ_ν. (ίη) 03ρ3ΗΙε ίο, ιμιαΙιΓιειΐ. 

ςυαΙίΓιεαίίοηδ, δΐιίΐίειΐ. εχρεηεηεεά. ηωΐίίιειΐ . 

α3η/03η ΐ· ε3ηηοι, οοιιΙά/οοιιΜη’ΐ. (υη)αΗΙε ίο 

3 1. Να εκφράζουν υποχρέωση (ηθική ή 
τυπική). 

Μιαδί(ηοί), (ϋοη’ί) Η;ινε ίο . δΗοιιΙιΐ (ηοί), 

οοτηρη!δοτγ, οΗ1ί§3ίίοη, οΗΙί§αίοτν 

32.Να ζητούν την άδεια για να κάνουν κάτι., 
να 

δίνουν άδεια για να γίνει ή να 
απαγορεύουν κάτι. 

Ιί ίδ ρτοΗίΗίίεά. “Ε)ο γοιι πιίηιΐ πιε ιί. ..Τ', ιΐο 

γου ιπίπά +§εηιη(3, “Ρ1θ3δε άο!”, είο. 

33.Να εκφράζουν αναγκαιότητα ή μη. 

Ιί ίδ εδδεηίώΐ ίο... ίδ Γοςυίτεά . ίί ίδ ηοΐ ηεοεδ- 

δ3Γ>ς I ηοοά /ιΐοη’ί ηεειΐ, ηεεά ηοΐ, τηυδί, ίί ίδ 

ίιτιροιί3ηΙ, ίδ ηοοάοά, ίί ηεειΐδ +βεηιηιΐ 

34.Να εκφράζουν τις προθέσεις τους 

“I 3ΓΠ αΗουί Ιο .. ./§οίη§ Ιο...”, “I 3ΐτι ρΐαηηιηβ 

ίο...”, “...ίηίεηά ίο...”, “ίί ίδ (3ηιοη§) ηιγ ίη- * 
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ΐεηάοηδ(δ) ίο...” 

35..Να εκφράζουν συναισθήματα, π.χ. 
ικανοποίηςη, δυσαρέσκεια. ανησυχία, 
απογοήτευση, έκπληξη.ενδιαφέρον., 
ενόχληση, με διάφορους τρόπους(με 
ένταση ή μη. άμεςα ή έμμεσα, επίσημα η 
ανεπίσημα, κ.τ.λ.). 

“ 1 Γεεί ηιίδεΓΒύΙε!”, “Τάίδ ίδ (ποΐ) ινΗβΐ I ά30 

ίπ πιίηάΓ’, “I άοηΊ εατε!”, “ ...ίο π\γ άίδ3ρ- 
ροίηΐιτιεηΐ...", “λνΐιαΐ η δΗπηιε!”, “I 3γπ νετ>' 
§Γ3ΐείύ1 (ο..Γ ογ + ρεηιηά , ύε 
ρ 1 ε 3 δεά/άε 1 ί§Ηίεά/(άίδ)δλΐϊδΓιεά (ννιΐΐι)/ δΐιε- 
ρηδεά(3ά\νίΐύ)ΛνοΓπεά(3άοιιΟ/3ΓΓ3ίά(οΓ)/Γπ§Ιη 
εηεά (αόουΟ/ίηίεΓεδίεά (ιη)/ §Γ3ΐεΓυ1(ΐο),”Ηο\ν 
ϊηΐεΓεδΐίη§ (Εοπη§)!”, “I Ηορε/ΐεΐ’δ Ιιορε 

Λ 31 .. ./I Ηορε, ποΐ”, “ΤΗπηΙί γοιι νοτγ επυοά”, 

“ίΓδ νερχ 1αη(1(ηίεε)οΓγου..”. 

λ 6. Να εκφράζουν αμφιβολία και δυσπιστία 

“I Ιιανε την άουάΐδ”, “Ηε ίδ ηοί Λε ρετδοη ΐο 

ν/Ηο γου 03η εηΐηΐδΐ...”, εΐο 

37.Να απολογούνται και να εκφράζουν τη 
λύπη 

τους για κάτι προφορικά ή γραπτά, επίσημα ή 
ανεπίσημα και να δέχονται απολογίες τρίτων 

“Ι( άο) 3ρο1ο§ίδε Γογ...”, “Ρ1ε3δε , 3οεερί ηιγ 
3 ρο 1 ο§ίεδ”, εε§τεί Λ31.. ./§εηιη<1, “I δΐιουΐάη’1 
Ηανε...”, 3 Γ<1 οοεκϋΐίοηαΐ 

.38..Να επαινούν και να συγχαίρουν 

“Οοοιϋ”, “Εχεείΐεηΐ!”, “ΡετΓεείΓ, “ν/εΐΐ 

άοηε!”, “ϋοη§Γ3ίαΐ3ΐίοηδ οη...” 

39.Να επιδοκιμάζουν και να αποδοκιμάζουν 

ΑρρΓονε/άίδδαρΓονε οΓ... “1 εχρεεδδ ιτιγ 
(ίϋδ) 3 ρΓον 3 ΐ ...”, “Εχοείΐεηΐ!”, “ΟοοάΓ, “Νοί 
Γ>3<3!”, “Τοο Ιοά!”, “ΛΥεΙΙ άοηε!” 

40..Να κάνουν κριτική και αυτοκριτική 

\νϊδΗ+ Η3ά+ρ.ρ3Πιοϊρ1ε , δΗουΙά/δΗουΙάπΊ 

Ηενε, 3 Γ£ΐ εοηίϋΐίοηαΐ 
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41 ..Να κατηγορούν και να επιρρίπτουν 
ευθύνες 

αλλά και να παραδέχονται τα λάθη ή τις 
παραλείψεις τους. 

“I βίεπιε..“ I ύίειτιε Γηγδε1Γ, .. ,τεδροηδίόΐε 

Γογ..., ρυΐ ΐΗε ύΐεπιο οπ..., “I 3οευδε ίΓδ 

πιν./γοιΐΓ πιίδΐΗΐίε/ΓευΙί εις. 

42..Να εκφράζουν παράπονα ή διαμαρτυρίες 

“ I 5ίΓοη§1γ ρτοίεδΐ 3§3ίπδΐ...”, “γου δάουΐά 

Η3νε.. ,όυί..“I εοΓηρΐ3ίπ..“I Η3νε δοπιε 

οοπιρίβίηίδ Ιο πΐ3ΐίε..”. 

43. Να υπενθυμίζουν σε κάποιον κάτι και να 
θυμούνται κάτι. 

“ΚειπεπΛετ (ϋοπ’Ι ΓθΓ§εΙ) Ιο...”, “I τεπιειτι- 

βετ {1ΐ3ΐ..“ίΐ Γειπίηίΐδ ιτιε οΓ.. 

44.Να ζητούν από κάποιον κάτι ή να 
υποβάλλουν 
ένα επίσημο αίτημα. 

λνουΐά γου πτίπά + βετυπά, “ννουΐά νου όε 50 

Ιαπά 35 Ιο ...”, “I ννουΐά όε §Γ3ΐείυ1, ίί γου 

οουΐά...”, “I \νου1ά 3ρρτεοί3ΐε.“γου 

3τε 1αη<11γ τεςυεδίειί.ρ1θ3δε + ίπιρεΓ3ΐίνε, 

“Οου1<3Λνου1<3 γου, ρ1ε3δε...?”, “Ι’ά ΗΚε ίο..”, 

“ λνοιιΐά γου ηιίηά?” 

45.Να προσφέρονται ή να αρνούνται να 
κάνουν κάτι και να αποδέχονται ή να 

απορρίπτουν την προσφορά τρίτων. 

» 

“Μ3Υ I Ηεΐρ γου?”, “Ηο\ν ε3η I Ηεΐρ γου?”, 

“\νου1ι! γου Ιϋεε πιε Ιο “δΗαΙΙ Ι..?”, “Γιη 

3Γγ 3Ϊ<3 ,1 οαη’ΐ”, “ΤΗαΐ ννουΐά όε νετν ηίοε οΓ 

γου”, “I 3 γπ ννϊΐΐϊηι;...”, εΐε 

46. Να δίνουν και να δέχονται οδηγίες και 
εντολές 

“(3ΗεεΙ; ΐο δεε , ίΓ..”, “ζετο” οοηάίΠοη3ΐ, ρτε- 

εεηΐ ρβδδίνε, πιυδί/δΗουΙά, ηποείπΐ ρ3δδίνε, γου 

δίαουΐά.., ίτηρεΓ3ίίνεδ, δ.ρΓεδεηΐ. δ. ρτεδεηί ρ3δ- 

δίνε, γου οαη.. όγ + § 0 Γυηά, Γπδΐ, δεοοηά, 

_ΐΗεη ...ίΐηεΐΐγ , είε. 

47 .Να συμβουλεύουν, υποδεικνύουν , 
προτείνουν κάτι και να ζητούν συμβουλές 

“ίεΐ’δ..”, “8Η311 \νε..?”, ννΗ3ΐ / 1ιο\ν 30ουΙ + 

βεηιηά, ϊηιρεΓ3Πνε5, “γου 03η/εου1ά 
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ή υποδείξεις 

“\νΐΐ 3 ΐ (άο γου ΐΐιίηλ) I $ΗουΙ<3 άο?”, “Γην 3ά- 

νίεε ΐ5.Λ “ίί νου ίαΐκβ ιτιγ ηάνίεε , γου \νίΠ..”, 

“ I ιΗίη1< νου δΐιουΐϋ/ΐιηά βείΐετ “\νΗγ άοη’ΐ 

γου..?”, “νου ηιυδί ...”, “νου ου§Ηΐ Ιο 

“Υν'ουΐιΐ νοιι αάνίδε πιε ίο ..?” “1ΐ3νε νου §οΐ 

3 ην ίάεαδ/ δυ§£θ5ΐίοηδ?”, “ΙΓΙ \νετε γου, Γ<3..“ 

“1 (λνουΐά) 5υ§£ε5ΐ Ιΐΐ3ΐ..”, “ϊί ίδ δυ^εδίεά/ 

τεεοιτίΓηοηιΙεά..”, “ϊί I ν,οι-ο νου...”. 

48.Να περιγράφουν παροχή υπηρεσιών από 
τρίτους 

Οαυδαΐίνε ίοιτη 

49..Να εγγυώνται κάτι και να όιαβεβαιώνουν 
κάποιον για κάτι 

“ I §υ3Γ3ηίεε Ιΐιαΐ 1 03Π 3δ5υτε γου 

Ιίΐ3ΐ..” 

50..Να δίνουν υποσχέσεις 

“Υου 03η εουηΐ οη τηε”, “λεανε ίι ίο τηε”, “I 

§ίνε νου τηγ ννοιχΓ’ 

51 .Να εκφράζουν απαίτηση 

“Ιί ίδ Γεςυίτεά..”, “ I ίηδίδΐ οη”, I άεηΐ3ηά ίο.. 

52 .Να προειδοποιούν π.χ. για κάποιον 
κίνδυνο 

“ Ιι’δ Ιοο τίδΐίγ”, “ Μήλε ευεε ίο ,.οτ είδε/ οίά- 

επνίδε...”, “Το άνοιά...γου δΗουΙά..”, ίαιρετη- 

ΐίνεδ, “ζετο” εοηάϊΐΐοηαΐ, 1 ?ι εοηάίΐίοηαΐ, 

“Μίηά νοιιτ Ηεηά!”, “\Υ3ΐε1ι νουε δίερ!”, “Βε 

ε3τείυ1!”, “Υου πιη ΐΗε πδλ Ιο..”, “ λΥηΙεΙι 

ουί!”, “ϋοη’ί /γου, δΗουΙάΊ,.οε 

εΙδε/'οίΗεηνίδε...”. 

53. Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να 
ζητούν 

να πληροφορηθούν τις απόψεις των άλλων 

“I ΐΗίηλ/ΓεεΙ / όεΐϊενε ΐΗηΐ..”, “\νΐΐ 3 ΐ άο γου 

Λίηΐί/ βείίενε 30ουΙ..?”, “ \ΥΗ3Γδ νουε ορίη- 

ϊοη?”, “ 1η εηγ ορίηίοη..” “Ιι δεειτίδ Ιο εηε 

ΙΗ31..“..35 ί3Γ 351 οαη δεε..". “.. .35 I δεε ίι 

...”. εΐε. 
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54 ..Να κάνουν συστσσεκ;. να 

αυτοπαρουσιάζονται 

και να παρουσιάζουν ιΥπιοιον άλλο σε 

τρίτους. 

! 

“ Γιΐ 1ίΙ<ε νου Ιο ηιεεί..'\ “Εε( πιε ίπίτοώκτ 

4 

νου ιο..Λ “Μάρν I πιΐιοιίικε .. | 

ι 

I 

! 

55 .Να απευθύνονται προφορικά ή γραπτά σε 
κάποιον, π./_. οικείο, γ να ιστό ή άγνωστο 
πρόσωπο, προϊστάμενο, πελάτη, κ.τ λ. 

“Εχειιεε πιε...”. “ΗαΙΙο!”, “ “.ΙοΙιπ! ", “Ηεΐΐο 

Μγ 8 Ιοηοδ!”. “5>ίτ / ΜυιΝτη!”, 

“Οε 3 τ/ 1 ονα/όίΐΓΐίη§/ 5 \νεοΐ 1 ΐ€ 3 Γΐ/ 1 ιοηεν", “Υεε, 

δίι 7 ιπ 3 ( 33 Γη?”, “Οοοό ιτιοιτιίη§, Μγ $ηιιίΗ . 

ϋε 3 Γ 5Ϊγ(5)/γΠ3(13ΙΏ/Μγ/ΜΓ5/Μ5. .. “ 1 .30125 

3ΐιό Οεηΐίετηεη..εΐε. * 

56 .Να εκφράζουν ευχαριστίες, γραπτά ή 
προφορικά, επίσημα ή ανεπίσημα 

“(Γ (1 ΙιΙνίι Ιο 2 χρΓε 55 )ηιγ ίνετν) «φεοίηΐ 

ίΗ 3 η 1 ί 5 Ιο..“ \Υε 3 τχ· μταΐείιιΐ. εΐο 

57.Να απευθύνουν, να αποδέχονται ή να 
αρνούνται, γραπτά ή προφορικά, μια 
επίσημη ή ανεπίσημη πρόσκληση. 

“Μην I ίηνίΐε γοιι?...”, “\Υί1Ι νου 6 ε οοπι 

ίηβ. ,""\Υε 1 ΐ 3 νο Ιΐιε ρ 1 ε 35 ΐιτε ιη ίηνίΐίημ 

γου...”. “ Γ<3 δε (ΙεΙί^Ηΐεδ Ιο ...” “\νίΐϊτ μτευΐ 

ρ 1 ε 35 υτε..“Γτη αίτ 3 Ϊ< 3 , 1 εαηΊ ' Γ 11 6 ε υη· 

361 ε Ιο ...όε03υδε οΕ άυε Ιο “ \νίΐ 6 ρίελ.ν 

υτε", “Γηι εΓγηκ! . I εαηΊ(\νοη'ΐ)”. 

58..Να προσελκύουν την προσοχή κάποιου, 
να ζητούν από το συνομιλητή τους να 
επαναλάβει 

κάτι ή να επαναλαμβάνουν οι ίδιοι κάτι 

“Εχουεε ιτιε, “Ετ...”, “ I 5 υν...'\ “ I 6 ε§ 

γουτ ρ3π1οη?'’, “ I 53ΐό θιαΐ ..“\ΥΤΐ3ΐ I 53ίά 

\ν 35 ..“Οαη γου τερεβΐ / 53 γ Ιΐΐ3ΐ 3 § 3 ίη 

ρ1ε356?”, “ 8 θΓτγ, ννίΐ 3 ί άίό γου 53 γ?’ εΐε.εΐε. 

59. Να ανοίγουν μια συζήτηση ή να εισάγουν 

ένα 

θέμα 

“Μ 3 γ I $ 3 ν 5 οτηεΐ 6 ΐη§?’\ “ Είδίεη...”, “Υου 

Ιαιοιν 50Γηεΐ1ιίη§?”, “ΡιμΗί, 

“\νε 11 ....ηο\ν...”, “Εβάίες από §εηΐ 1 εΓηεη.. ”. 

“ Εεΐ πιε 6 ε§ίη 6 γ...’\ “ΙΜ ΗΚε ίο $ 3 γ $οτηε- 

ίΗίηβ 36 ου!εΐο. 
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60.Να ζητούν από το συνομιλητή να μιλά με 
βραδύτερο ρυθμό 

“ΟοιιΜ γου δροαίο ιτιογο δ!ο\ν1ν?”, “ Νοί, 50 

ίάδΐ , ρ1θ35θ”. 

61 .Να διακόπτουν το συνομιλητή και να 
παίρνουν 
το λόγο. 

“5οιτγ Γογ ίηίοιτυρΐίη§...”, “Μαγ 1 δ3ν δοιηο- 

ίΗίη§", “Γά ΠΡο Ιο 53>· 5 θΐτιοΐΗίη§”, “Νο, Ι’γπ 

δοιτν Ρυί.. .”,.οΐο. 

62.Να ανακεφαλαιώνουν, να τελειώνουν και 

να 

κλείνουν τη συζήτηση. 

“Το δυπι υρ...”, “ Ρίπ3ΐ1γ...’λ “ Το ΓιηίδΗ, Γά 

Ιίΐίο Ιο 53ν ...” , “ Ιη οοηοΐυδίοη...”, “Ιΐ \ν3δ 

ηίοο Ι 3 ΐ 1 ίϊη§ ίο γου..οίο. 

63.Να ελέγχουν και να επιβεβαιόινουν την 
ορθότητα πληροφοριών. 

Τυ§ ςυοδίίοη, “ίΐιυί’δ π§Ηι/οογγοοΙ”, οίο. 

64 .Να δίνουν έμφαση και να τονίζουν κάτι 
προφορικά ή γραπτά 

“...05ρθθί3ΐ1ν .“ Ρ1θ3δΟ, ηοίο...”, “ I <3ο 

ίηδϊδί...”, “Νοί οη1γ Ηανο I ...’, “ίί ί$ ίιτιροΓ- 

Ι 3 ηί/ οδδοηίώΐ ίο ...”, “ Νο ηοεά ίο 53γ Ιΐΐ3ί 

...”, “ Νο ηοοά ίο $3γ ΐΗ3ί...”, “ I ιτιαδί δίΓΟδδ 

ίΗο Γ30ί Ιΐΐ3ί ...” οίο. 

65.. Να ζητούν και να δίνουν εξηγήσεις και 
διευκρινίζεις 

“\νΐΐ 3 ΐ άο γου ΓΠ03Π 6γ ...?”, “ Τοί γπο οχ- 

ρΐ3ίη...” . “\νΗ3ί I ττιοαη ίδ ..." , “Οουΐό γου 

όο γπογο δροοίίίο?”, “ Γ11 τηαΡο ίί ο1ο3γ”, “ Ιη 

οίΙιοΓ \νοπ3δ...” “Οαη γου οχρΐ3ΐη ίΗίδ?”, 

ϋ&η γου §ίνο αη οχ3ΐτιρ1ο?”, “Γ 11 §ίνε γου 3η 

οχπιηρίο”, “Ρογ οχ3ΐτιρ1ο/ ίηδί3ηοο”. 

66.Να εξηγούν κάτι παραφράζοντας. 

“3/δθΐηο Ιαηά οί.. “δοπιεΐΗίη§ ΙίΡο..οίο. 

67. Να προφέρουν αριθμούς τηλεφώνων, να 
απαντούν στο τηλέφωνο και να ζητούν να 
μιλήσουν σε κάποιον στο τηλέφωνο.Να 
διεξάγουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 

“Μγ ίοίορίιοηο ηυηΛοΓ ίδ. . “ Ηε11ο?’\ “ 

λνΐιο’δ 03ΐ1ϊη§?”, “ ΤΗίδ ίδ . ..”. “Οβη I δρουΚ 

ίο...?”, “ Γ ά Ιίΐτο ίο δροαΡ ίο .. .", “ Ηοΐά οη, 

ρ1θ3δθ”, “ Ιυδί 3 Γηίηυΐο , ρ1θ3δο”, “ Οπη γου -· 


προσωπικής ή επαγγελματικής φύσης,, να 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14065 


προσωπικής ή επαγγελματικής φύσης., να 
αφήνουν και να παίρνουν μηνύματα. 

1ΐ63Γ πιε?” , “Γ11 0311 1?3 οΓ 3§3ΐη”, “ Ηεΐΐο ΐΗί$ 

ίδ Μδ 5ιτιίΐ1ι δρο3ΐαη§...”, “ ΜΕΓΓ €οπφ3ηγ, 

03ΐι I Ηοίρ γου ?”, “ 53ΐεδ ΠεραΓίτηοπί. ΟοοΗ 

Γηοηηίη§?’', “ ΟουΙΗ γου ρυΐ πιο ΐΗτουβΗ ίο Μγ 

Βτοννη , ρ1ε3δε?” , “ ΗοΙΗ οη η κεοοηά, ρΐεαδε. 

Γ11 ρυΐ γου Ηιτου§1ι, γου 3γο ΐΗτουμΗ,” “Οαη I 

1θ3νθ 3 Π10553§0?’’. 

68.Να αρχίζουν και νά τελειώνουν μια 

“ϋεατ Ευογ (Μδ ΒΓ0\νη/8ίΓ(δ)/ιτΐ3(ΐ3Γη,”, “1 

επιστολή 

Ηορε ίο Ηο3γ Γγοπι γου (εοοη)”, “I ΙοοΓ Γογ- 


ννακί Ιο Ηε3τίη§ Γγοπι γου”, “ ΥουΓδ (ΓαίΐΓι- 


ΓυΠγ/δίηοετοΙγ)”. 
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2 ος ΚΥΚΛΟΣ - Α' ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Βασικές αρχές οργάνωσης εργα¬ 
σίας 


1.1 Εργασία. 

1.2 Η εξέλιξη των σχέσεων εργασίας 
και οι μορφές παραγωγής. 

1.3 Παραγωγικότητα. 

1.4 Εργονομία. 

1.5 Προδιαγραφές ποιότητας και έ¬ 
λεγχος ποιότητας εργασίας. 

1.6 Αρχές οργάνωσης εργασίας. 

1.7 Κανόνες οργάνωσης θέσεων ερ¬ 
γασίας. 

1.8 Ανάλυση και πορεία εργασίας. 

1.9 Επιχείρηση και αρχές οργάνωσης 
επιχείρησης. 

1.10 Κανόνες συνεργασίας και επικοι¬ 
νωνίας στους χώρους εργασίας. 

Οι μαθητές - τριες: 

• Να μάθουν τις έννοιες εργασία, πα¬ 
ραγωγή, παραγωγικότητα, εργονομία 
κλ.π. 

• Να κατανοήσουν τη σημασία των πα¬ 
ραπάνω στην ιστορική εξέλιξη του 
ανθρώπου και κυρίως στο *'σήμερα”. 

• Να κατανοήσουν κύριες έννοιες που 
χρειάζονται για την οργάνωση εργα¬ 
σίας. 

• Να μάθουν τους κανόνες επικοινωνί¬ 
ας και συνεργασίας στους χώρους ερ¬ 
γασίας. 

2. Ασφάλεια και υγιεινή της εργασί- 
ας 


2.1 Επαγγελματικός κίνδυνος (ε¬ 
πιπτώσεις- πηγές). 

2.2 Εργατικό ατύχημα. 

2.3 Αιτίες εργατικών ατυχημά¬ 
των. 

2.4 Κανόνες για την αποφυγή των 
εργατικών ατυχημάτων. 

2.5 Μέτρα και μέσα προστασίας 
από τα εργατικά ατυχήματα. 

• Να γνωρίσουν γενικούς κανόνες υ¬ 
γιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 

• Να διακρίνουν γενικά τους επαγγελ¬ 
ματικούς κινδύνους. 

• Μάθουν τη χρησιμότητα των ατομι¬ 
κών και συλλογικών μέσων προστα¬ 
σίας. 

• Να μάθουν τους διεθνείς κανόνες σή¬ 
μανσης στους χώρους εργασίας. 

3. Το επάγγελμα του τεχνίτη ψύξης, 
κλιματισμού και αερισμού. 


3.1 Ορισμός και χαρακτηριστικά του 
επαγγέλματος. 

3.2 Περιγραφή επαγγέλματος. 

3.3 Γενικές επαγγελματικές γνώσεις 
και ικανότητες του τεχνίτη ψύξης. 

- --τ—— — —-—--— -- 

• Να γνωρίσουν τα ειδικά χαρακτηρι¬ 
στικά του επαγγέλματος τεχνίτης 
ψύξης, κλιματισμού και αερισμού. 

• Να γνωρίσουν τους ειδικούς επαγ¬ 
γελματικούς κινδύνους που προκύ- 


κλιματισμού και αερισμού. πτουν από την εξάσκηση του επαγ- 
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! κλιματισμού και αερισμού. 

3.4. Οργάνωση εργασίας του τεχνίτη 
ψύξης, κλιματισμού και αερισμού. 

3.5 Ειδικοί επαγγελματικοί κίνδυνοι για 
το επάγγελμα του τεχνίτη ψύξης, 
κλιματισμού και αερισμού. 

πτουν από την εξάσκηση του επαγ¬ 
γέλματος 4 ’ τεχνίτης ψύξης, κλιματι¬ 
σμού και αερισμού”. 

• Να γνωρίσουν βασικές αρχές οργά¬ 
νωσης εργασίας του τεχνίτη ψύξης, 
κλιματισμού και αερισμού. 

4, Στοιχεία εργατικής νομοθεσίας 


4.1 Εργατικό δίκαιο. 

4.2 Σχέσεις εργασίας. 

4.3 Συμβάσεις εργασίας. 

4.4 Υποχρεώσεις από συμβάσεις ερ¬ 
γασίας 

4.5 Λήξη- Καταγγελία σύμβασης. 

4.6 Ωράριο εργασίας. 

4.7 Υπερωρία-Υπερεργασία. 

4.8 Μισθός. 

4.9 Σύνθεση μισθού. 

• Να γνωρίσουν θέματα Εργατικής 
Νομοθεσίας. 

• Να γνωρίσουν τους τρόπους αμοι¬ 
βής των εργαζομένων και τη σύνθε¬ 
σης του μισθού τους. 

5. Συνδικαλισμός και συνδικαλιστι¬ 
κές οργανώσεις. 


5.1 Συνδικαλισμός και συνδικαλι¬ 

στικό κίνημα. 

5.2 Δικαίωμα του συνδικαλι¬ 

σμού. 

5.3 Το δικαίωμα της απεργίας. 

5.4 Συνδικαλιστικές ενώσεις των 

τεχνιτών ψύξης, κλιμα¬ 
τισμού και αερισμού. 

» 

• Να γνωρίσουν τη σημασία του συν¬ 
δικαλισμού. 

• Να ενημερωθούν για τη βασική λει¬ 
τουργία των Συνδικαλιστικών ενώ¬ 
σεων. 

• Να ενημερωθούν για τις συνδικαλι¬ 
στικές ενώσεις που λειτουργούν 
στην Ελλάδα και αφορούν το επάγ¬ 
γελμα του τεχνίτη ψύξης, κλιματι¬ 
σμού και αερισμού. 

6. Οικονομικά στοιχεία - Επαγγελ¬ 
ματικά έντυπα 


6.1 Οικονομικά στοιχεία κοινωνικής 
ζωής. 

6.2 Παραστατικά οικονομικών συ¬ 
ναλλαγών. 

6.3 Διάφορα υποδείγματα παραστατι¬ 
κών που χρησιμοποιεί ο τεχνίτης 
ψύξης, κλιματισμού και αερισμού. 

6.4 Έντυπα και έγγραφα που χρησι¬ 
μοποιεί ο τεχνίτης ψύξης, κλιμα¬ 
τισμού και αερισμού κατά την ε¬ 
κτέλεση του επαγγέλματος του. 

• Να γνωρίσουν βασικά οικονομικά 
στοιχεία που απαιτούνται στην ά¬ 
σκηση του επαγγέλματος τους. 

• Να ασκηθούν με τη συμπλήρωση 
των 1 "παραστατικών” εντύπων. 

• Να εξοικειωθούν με έγγραφα και 
έντυπα που θα χρησιμοποιήσουν 
στην άσκηση του επαγγέλματος 
τους. 
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7. Θεσμικό πλαίσιο επαγγελματικής 
δραστηριότητας- Νομικό πλαίσιο της 
εργασίας του τεχνίτη ψύξης, κλιμα¬ 
τισμού και αερισμού. 


1 

7.1 Ελληνική νομοθεσία σε σχέση με 
την Ευρωπαϊκή ένωση. 

7.2 Κανονισμοί- Τεχνικές προδια¬ 
γραφές- Οδηγίες εγκαταστάσεων 
ψύξης, κλιματισμού και αερι¬ 
σμού. 

7.3 Νομοθετικό πλαίσιο ειδικοτήτων 
ψύξης, κλιματισμού και αερι¬ 
σμού. 

• Να γνωρίσουν το νομοθετικό 
πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα 
του τεχνίτη ψύξης, κλιματισμού 
και αερισμού. 

• Να γνωρίσουν τους κανονισμούς 
που υπάρχουν στη χώρα μας για τις 
εγκαταστάσεις ψύξης, κλιματισμού 
και αερισμού. 
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1°“ ΚΥΚΛΟΣ-Α ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

1. Αναγκαιότητα του σχεδίου για το φα¬ 
νοποιό 

• Να κατανοήσει την αναγκαιότητα του 
σχεδίου ειδικότητας ως συστατικό 
στοιχείο της δουλειάς του 

2. Στοιχεία μηχανολογικού σχεδίου 

2.1 Τι είναι προοπτικό και 

2.2 τι αξονομετρικό σχέδιο 

2.3. Όψεις (κύριες) και κανόνες 

σχεδίασης 

2.4 Βοηθητικές όψεις και κανόνες 
σχεδίασης 

2.5 Συμμετρικές όψεις και κανόνες 
σχεδίασης 

• Να επαναλάβει τις αρχές του μηχα¬ 
νολογικού σχεδίου και τους κύριους 
κανόνες σχεδίασης, ώστε να εφαρμό¬ 
σει αυτούς στη σχεδίαση μερών αμα¬ 
ξωμάτων τόσο σε σκαρίφημα όσο και 
σε ολοκληρωμένο σχέδιο 

3. Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι (σκαρίφη¬ 
μα) 

3.1 Κανόνες σχεδίασης σκαριφήματος 

• Να δύναται να δημιουργεί λειτουργι¬ 
κά σκαριφήματα και να αναγιγνώ¬ 
σκει σχέδια και τα στοιχεία αυτιόν 

4. Κλίμακες σχεδίιον και κανόνες τοποθέ¬ 
τησης διαστάσειον 

• Να σημειώνει και να αναγιγνώσκει 
διαστάσεις και να μετατρέπει τις δια¬ 
στάσεις υπό κλίμακα σε πραγματικές 
διαστάσεις (1:1) 


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ" 

Τυπική σχεδίαση απλών στοιχείων μηχανών 


Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

5. Συνοπτικό Σχέδιο 

• Κατανόηση και άσκηση του συνοπτι¬ 
κού σχεδίου ως βασικό σχέδιο συναρ- 
μολογούμενων μηχανικών μερών 

6. Σχέδιο αναπτυγμάτων 

• Να κατανοήσει το σχέδιο των ανα¬ 
πτυγμάτων που είναι απαραίτητο σε 
εργασίες λαμαρινοκατασκευών 

7. Λιαγραμμικό σχέδιο 

• Να κατανοήσει και να ασκηθεί στο 
σχηματικό τύπο σχεδίασης 


Να δοθούν θέματα σχεδίασης στα παραπάνω κεφάλαια : 
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Για τη σχεδίαση με ελεύθερο χέρι ορθών προβολών και όψεων μπορεί να χρησιμο¬ 
ποιηθεί κοινό μιλιμιτρέ χαρτί 

I 'ια την αξονομετρική σχεδίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό μιλιμιτρέ χαρτί για 
αξονομετρικές προβολές 


Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

8 Συμβολισμοί συνδέσεων 

• Να γνωρίζει τους συμβολισμούς συν- 

I Ιλώσεις 

δέσεων που θα συναντήσει στη συναρ- 

Συγκολλήσεις 

μολόγηση αμαξωμάτων 

Κοχλιώσεις 


Διατρήσεις 


( λ Συμβολισμοί μεριάν αμαξωμάτων 

• Να γνωρίζει τα μέρη του αμαξώμα¬ 

Σύμβολα 

τος, τα σύμβολα και να αναγιγνώσκει 

Ονοματολογία 

τα μεγέθη τους 

Αναγραφή κύρκον διαστάσεων 



ΑΣΚΙ ΪΣΗIΣ ΕΚIIΑIΔΕΫ0ΜΕΝΩΝ 


Ανάγνιοση σχεδίων με σημειωμένες συνδέσεις 

Ανάγνιοση συμβόλων, ονοματολογία και μετάφραση των αναγραφόμενων μεγεθών 


10. ΟΧΗΜΑ, ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΛΓΡΑΜΜΙΚΑ 


ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΊΈΙΣ 

• Να γνωρίζει και να μπορεί να διαβάζει 
διαγραμμικά σχέδια αυτοκινήτων και 

10.1 Λιαγραμμικό σχέδιο αυτοκινήτου 

10.2. Διαγραμμικό σχέδιο αμαξώματος 
αυτοκινήτου 

αμαξωμάτων 

10.3 Διςιγραμμικό σχέδιο σασί 

• Να γνωρίζει και να μπορεί να διαβάζει 

αυτοκινήτου και σημεία λίπανσης 

σε σχέδιο τα στοιχεία και τα γεωμετρικά 

Μέρη αμαξώματος σε όψεις 

μεγέθη των διαφόρων μερών του 

Χώρος κινητήρα 

Χώρος αποσκευών 

Καμπίνα επιβατών 

Πλαίσιο (σασί) 

Ενιςχύσεις αυτοφερόμενης κατα¬ 
σκευής 

Μαρσπιέ 

1 Ιροφυλακτήρες 

Παράθυρα 

Υαλοπίνακες 

αμαξώματος 

10.4 Θέσεις μέτρησης μεριάν αμαξώματος 

• Να αναγνωρίζει στα σχέδια τα κρίσιμα 

αποτυπωμένες στο σχέδιο 

σημεία τιον μερών αμαξώματος 


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
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Μελέτη σχεδίων οχημάτων και αμαξωμάτιον και ανάγνιυση αυτών 
Σκαρκρηματική απεικόνιση 


11 ΛΥΤθΦΕΡ()ΜΕΝί 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ' 

♦ Να γνωρίζει τα επιμέρους τμήματα και 
τη σειρά συναρμολόγησης 

11.1 Σκαρκρηματική απεικόνιση 

Να μπορεί να τα απεικονίζει σε 

11.2 Τεχνική αξονομετρικού 

σκαρίφημα 

σκαριφήματος 

• Να μπορεί να απεικονίζει παραστατικά 

1 1.3. Σειρά συναρμολόγησης 

το αμάξωμα και τα μέρη του 

1 1.4 Σχεδίαση λεπτομερειών συνδέσειον 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚ Π ΑΙΔΕ'ΥΟΜΕΝΩΝ 
Στη σκαρκρηματική απεικόνιση τοιν μερών αμαξιοματος όπιος 
πόρτες - φτερά 

καπό - προφυλακτήρες 

υαλοπίνακες - μάσκα 


12. Ζημιές αυτοφερόμενης κατασκευής 


Πλαγιωμετωπική σύγκρουση 

• Να εντοπίζει το είδος και το μέγεθος της 

Κάμψεις 

ζημιάς με συγκριτική μελέτη σχεδίων 

ΣύνΟλιψη 


Συστροφή 

• Να εκτιμά και να αποτυπώνει ζημιές επί 

Ρομβοειδής 

σκαριφήματος 

Αλλα είδη ζημιών 


13. Απεικόνιση ζημιών σε σκαρίφημα 


14. Αποτυπώσεις ζημιών από φωτογραφίες 



ΑΣΚΗΣΗ ΊΏΝ ΕΚΓΙΑΊ ΑΕΥΟΜΕΝΩΝ με χρήση φωτογραφιών 


ΑΣΚΙ ΪΣΕΪΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Σ 


15. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 


15.1 Σκαρκρηματική απεικόνιση 

• Να σχεδιάζει διαγραμμικά το πλαίσιο 

15.2 Λεπτομέρειες λυόμενων και μη 

οχημάτων 

συνδέσεων 


15.3 Διατομές κύριων μερών φέρουσας 

• Να σχεδιάζει σε τομή τις διατομές των 

κατασκευής 

μερών τους 


ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΑΙΣΙΟΥ 


- διαγραμμική 

- συνοπτική 

- τομές με απεικόνιση των διατομών των χαλύβδινων μερών 


Ίό. ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 

Πλαγιομετωπική σύγκρουση 
κάμψη 


• Να εντοπίζει το είδος και το μέγεθος της 
ζημιάς με συγκριτική μελέτη των σχεδίων 
και των γεωμετρικών στοιχείων που ανα- 


γραφονται 
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σύνθλιψη 

γράφονται 

συστροφή 


ρομβοειδής 


άλλα είδη ζημιών 


16.1 Αποτυπώσεις ζημιών μετά από 

• Να αποτυπώνει σε σκαρίφημα τη ζημιά 

μετρήσεις 

φορέίον των πλαισίοιν 

16.2 Απεικόνιση ζημιών σε σκαρίφημα 


17. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

• Να μπορεί να διαβάζει και να σχεδιάζει 

τύποι αναρτήσεων 

αναρτήσεις με τα κατασκευαστικά τους 

ανάγνιοση και σχεδίαση αναρτήσε- 

στοιχεία 

(ον 


γεωμετρικά στοιχεία αναρτήσεων 



ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΪ ΙΑΤΔΕΥΟΊΜΕΝΩΝ 


Διαγραμμική σχεδίαση αυτοκινήτου με σύστημα ανάρτησης και πέδησης 


18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤ1ΙΜΛ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Συμβολισμός βασικών ηλεκτρικών 
Και ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων 

Σημειολογία ηλεκτρικών και ηλε- 
κτρονικών εξαρτημάτων 

Ανάγνωση διαγραμμικών ηλεκτρι¬ 
κών κυκλιομάτοιν 


• Να γνιορίζει τους συμβολισμούς των η¬ 
λεκτρικών εξαρτημάτων 

• Να διαβάζει τα γραμμικά σχέδια των η¬ 
λεκτρικών κυκλιομάτων και τις θέσεις των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημά¬ 
των 

Να αναγν(ορίζει την πορεία διέλευσης των 
καλωδίων και τις στηρίξεις τους 


19. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

% 


Σύστημα ψύξης 

• Να γνωρίζει τα υδραυλικά συστήματα 

Σύστημα πέδησης 

Σύστημα διεύθυνσης 

Σύστημα λίπανσης 

του οχήματος , τη βασική τους 
λειτουργία, τις στηρίξεις τους και τη 
χωροστάθμησή τους στο αμάξωμα 
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1 ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Α' ΤΑΞΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» 
ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ» 


Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

1. ΜΕΤΑΛΛΑ-ΧΑΛΥΒΕΣ 


1.1 Φυσικές ιδιότητες μετάλλων 

• Να γνωρίζει και να αναφέρει τις φυσι¬ 
κές ιδιότητες των μετάλλων 

1.2. Δομή των μετάλλων 

• Να κατανοήσει και να περιγράφει τη 
δομή των μετάλλων 

1.3. Μέταλλα 

ΑνΟρακούχοι Χάλυβες 
Κραματούχοι Χάλυβες 

Χυτοσίδηρος 

• Να γνωρίζει τα είδη των χαλύβων 
και τα χαρακτηριστικά τους 

1.4. Δομικά σχήματα μετάλλων 

Τυποποίηση - Συμβολισμοί 
Προδιαγραφές μετάλλων 

• Να γνωρίζει και να αναγνώσκει με τους 
συμβολισμούς, τα δομικά στοιχεία των 
μετάλλων και την αγορά τους 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.1. Επίδειξη τεμαχίων μετάλλων (δείγματα) 
Αναγνώριση μετάλλων 
Επίδειξη καταλόγων τυποποίησης και αγοράς 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΖΩΝΗΣ 


2.1 .Γενικά για τις συγκολλήσεις 

- ετερογενείς συγκολλήσεις 

- αυτογενείς συγκολλήσεις 

• Να κατανοήσει τα στοιχεία των συ¬ 
γκολλήσεων και τα διακριτικά χαρα¬ 
κτηριστικά τους 

2.2. Θερμοκρασία και δομή μετάλλου 

• Να γνωρίζει τις μεταβολές στη δομή 
των μετάλλων από την επίδραση της 
θερμότητας 

2.3. Μεταλλουργικά φαινόμενα 
στις συγκολλήσεις 

Θερμικές ζώνες συγκόλλησης 

• Να γνωρίζει τα μεταλλουργικά φαινό¬ 
μενα που συμβαίνουν για και κατά την 
τήξη των μετάλλων και τις ζώνες αυ¬ 
τών 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

2.1 Επίδειξη συγκολλημένων τεμαχίων διαφόρων συναρμογών 
Οριοθέτηση των ζωνών συγκόλλησης 
Αναγνώριση και ονοματολογία ζωνών συγκόλλησης 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

3. ΙΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

3.1. Συναρμογές άκριον 

• Να γνωρίζει όλες τις συναρμογές 

3.2 Συναρμογές διεπιθέσειυς 

Να προετοιμάζει και να τοποθετεί στην 

3.3 Συναρμογές μορφής 

ορθή τεχνική θέση τα τεμάχια προς συ- 

3.4 Συναρμογές γωνιακές 

γκόλληση σ’ όλες τις συναρμογές 

3.5. Εφαρμογές 

• Ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής συ- 

3.6. Κρίσιμα σημεία τοιν συναρμογών 

Συγκρίσεις και μεγέθη μηχανικών 
αντοχών 

ναρμογής 


3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Επίδειξη των συναρμογών και άσκηση των εκπαιδευόμενων σ’ αυτές 
(όλες οι μορφές) 

Αναγνώριση συναρμογών 

Τοποθετήσεις τεμαχίων για κάθε συναρμογή 

(αναγνώριση κριτηρίων τεχνικής και λογικής) 
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Διδακτικές Ενότητες 


Διδακτικοί Στόχοι 


4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟ¬ 
ΞΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ) 

4.1. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

(ΜΑΟ) 

4.1.2 Ο ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός 

4.1.3 Γενικά για τα ηλεκτρόδια 

επένδυσης 

- τυποποίηση ηλεκτροδίων 

4.1.4 Θέσεις συγκόλλησης 

4.1.5. Ραφές συγκόλλησης 


4.1.6 Κρίσιμες παράμετροι 

συγκόλλησης και ρυθμίσεις αυτών 

4.1.7 Προβλήματα και σφάλματα στις 

συγκολλήσεις με ηλεκτρόδιο 
επένδυσης 

4.1.8. Εφαρμογές 


4.1.9. Κανόνες ασφαλείας της εργασίας 
και ατομικά μέτρα προστασίας 


Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία 
της μεθόδου 

Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις δια¬ 
βαθμίσεις του και τις δυνατότητές 
του 

Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια και τις 
χρήσεις του 


Να γνωρίζει τις θέσεις συγκόλλησης 
και τις εφαρμογές τους 

Να αναγνωρίζει τις ραφές και τα συ¬ 
γκριτικά τους πλεονεκτήματα και μειο¬ 
νεκτήματα 

Να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους 
και να μπορεί να κάνει τις ρυθμίσεις 

Να αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις 
δυσμενείς συνθήκες και να τις προλαμ¬ 
βάνει 

Να αναγνωρίζει τις συνθήκες εφαρμο¬ 
γής του είδους της συγκόλλησης 

Να γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας και 
την αναγκαιότητα της χρήσης των ατο¬ 
μικών μέτρων προστασίας 


4.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Επίδειξη ηλεκτροδίων διαφόρων τύπων και μεγεθών 

- Ανάγνωση και επιλογή ηλεκτροδίων από καταλόγους της αγοράς 

- Επίδειξη συγκολλήσεων σε διάφορες θέσεις και ραφές επί δοκιμίων 

- Άσκηση των εκπαιδευόμενων στις συγκολλήσεις επί δοκιμίων 
Συγκόλληση σε δεδομένη θέση και ραφή 

Αξιολόγηση της χρήσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
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Αξιολόγηση της δυνατότητας ρύθμισης των ηλεκτρικών μεγεθών 
Αξιολόγηση της ανάπτυξης επιδεξιότητας 


Διδακτικές Ενότητες 


4.2. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ 
ΓΥΜΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (ΣΥΡ¬ 
ΜΑ) ΚΛΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΙΟ) 

4.2.1 Ο ηλεκτρομηχανολογικός 

εξοπλισμός 

4.2.2 Γενικά για τα ηλεκτρόδια 

σύρματα συγκόλλησης 
- τυποποίηση 

4.2.3 Κρίσιμες παράμετροι 

συγκόλληςης και ρυθμίσεις αυτών 

4.2.4. Θέσεις συγκόλλησης και 
ραφές συγκόλλησης 

4.2.5 Προβλήματα και σφάλματα στις 
συγκολλήςεις με γυμνό 
ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου 


4.2.6. Εφαρμογές 


Διδακτικοί Στόχοι 


• Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία 
της 

• Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις δια¬ 
βαθμίσεις του και τις δυνατότητές 
του 

• Να γνωρίζει τα σύρματα τις εφαρμογές 
τους και την τυποποίησή τους 


• Να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους 
και τις ρυθμίσεις τους 

• Να αναγνωρίζει τις θέςεις, τις ραφές, 
τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα και τις εφαρμογές τους 

• Να γνωρίζει τα προβλήματα, τα σφάλ¬ 
ματα που μπορούν να προκόψουν κα¬ 
θώς και τη μεθοδολογία αντιμετώπισής 
τους 

• Να γνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής 
του είδους της συγκόλλησης 


4.2.7. Χρησιμοποιούμενα αέρια 

προστασίας και χαρακτηριστικά 
τους 

4.2.8 Κανόνες ασφαλείας και 

ατομικά μέτρα προστασίας 


Να γνωρίζει τα αέρια προστασίας για 
συγκόλληση διαφόρων μετάλλων 


4.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Επίδειξη ηλεκτροδίων - συρμάτων στη συσκευασία τους 
Επίδειξη συγκολλήσεων σε διάφορες θέσεις και ραφές επί δοκιμίων 
Ασκηση των εκπαιδευόμενων σε συγκολλήσεις επί δοκιμίων 
Αναγνώριση εξοπλισμού 

Χρήση εξοπλισμού και τοποθέτηση αυτού σε ετοιμότητα προς εργασία 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

4.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ 

• Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία 

ΜΗ ΤΗΚΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟ- 

της 

ΔΙΟ ΣΕ 


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟ- 


ΣΦΑΙΡΑ 

• Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις δια- 

ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΓΗ ΜΕΘΟΔΟ ΟΤΑ 

βαθμίσεις και τις δυνατότητες του 

(ΤΙΟ) 



• Να γνωρίζει τα σε χρήση ηλεκτρόδια 

4.3.1 0 ηλεκτρομηχανολογικός 

της μεθόδου 

εξοπλισμός 


4.3.2 Γενικά για τα τηκόμενα 


ηλεκτρόδια (γυμνές βέργες 


συρμάτων) 

• Να γνωρίζει τη μέθοδο και τις ρυθμί- 

για τα μη τηκόμενα ηλεκτρόδια 

σεις των κρίσιμων παραμέτρων 

(βολφραμίού) 



• Να αναγνωρίζει τις θέςεις, τις ραφές. 

4.3.3 Χαρακτηριστικά της μεθόδου και 

τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και 

κρίσιμες παράμετροι, ρυθμίσεις 

μειονεκτήματα και τις εφαρμογές τους 

αυτών 


4.3.4. Θέσεις συγκόλλησης και 

Να γνωρίζει τα στοιχεία της τεχνικής 

ραφές συγκόλλησης 


4.3.5 Τεχνολογία και τεχνική 

• Να γνωρίζει τα προβλήματα, τα σφάλ¬ 

συγκόλλησης ημιαυτόματης και 

ματα που μπορούν να προκύψουν κα¬ 

αυτόματης συγκόλλησης 

θώς και τη μεθοδολογία αντιμετώπιςής 

4.3.6. Προβλήματα και σφάλματα στις 

τους 

συγκολλήσεις ΟΤΑ (ΤΙΟ) 

• Να γνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής 


του είδους της συγκόλλησης 

4.3.7 Εφαρμογές 



4.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 


Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Επίδειξη φιαλών αερίων και χειρισμός τους 
Επίδειξη συρμάτων συγκόλλησης και ηλεκτροδίων βολφραμίού 
Επίδειξη συγκόλλησης ΤΙΟ 
Αναγνώριση εξοπλισμού 

Χρήση εξοπλισμού και τοποθέτηση αυτού σε ετοιμότητα προς εργασία 
Εκτέλεση απλής ραφής συγκόλλησης 
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• Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αντίστοιχο χώρο εργασίας 

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που εκτελού- 
νται στο χώρο και επί σχετικού φύλλου θα καταγράψουν τα παρακάτω : 

- περιγραφή των εργασιών που εκτελούνται 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (τύποι μηχανών η¬ 
λεκτροσυγκόλλησης και παρελκομένων αυτών, πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, 
ρυθμιστές έντασης κ.λ.π.) 

τηκόμενα ηλεκτρόδια (τύπος και μέγεθος) 
μη τηκόμενα ηλεκτρόδια (τύπος) 
προστατευτικό αέριο 

φιάλες αερίου (χωρητικότητα , πίεση αποθήκευσης, πίεση λειτουργίας ) 

ρυθμίσεις έντασης 

θέση ραφής (γωνιακή, πλάκα κ.λ.π.) 

πορεία ηλεκτροδίου (οριζόντια, ανεβατό, κατεβατό, ουρανός) 
ατομικά μέτρα προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή 

- παρατηρήσεις από τον οπτικό έλεγχο της συγκόλλησης 
άλλο μη καταστρεπτικοί έλεγχοι που εκτελούνται 


5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕ¬ 
ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΝΘΡΛΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕ¬ 
ΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ 

5.1. Περιγραφή και λειτουργία της 
μεθόδου 

5.2 Ο εξοπλισμός της μεθόδου 


5.3 Τα ηλεκτρόδια - τυποποίηση 


5.4 II τεχνική της μεθόδου 


5.5. Οι μεταλλουργικές επιπτώσεις, 
με αιτία την εφαρμογή της 
μεθόδου 

5.6 Υγεία και Προστασία 


Να γνωρίζει τη μέθοδο και να μπορεί 
να την περιγράφει 

Να γνωρίζει τον εξοπλισμό και τη 
συνεργασία των μερών του 

Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια που χρησι¬ 
μοποιούνται και την τυποποίησή τους 
Να γνωρίζει την τεχνική και τη διαδι¬ 
κασία της μεθόδου 

Να γνωρίζει τις μεταλλουργικές επι¬ 
πτώσεις και τις συνέπειες 


Να γνωρίζει τους κανόνες προστασίας, 
υγείας και προφύλαξης από ατυχήματα 


Διδακτικές Ενότητες 


Διδακτικοί Στόχοι 


5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Επίδειξη κοπής μετάλλου 
Επίδειξη αφαίρεσης υλικού 
Επιλογή ηλεκτροδίων 
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Ρύθμιση της πίεσης του αέρα 
Ασκηση των εκπαιδευόμενων 


Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

6 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ 


6.1. Μέθοδοι επιμετάλλωσης 

6.2 Περιγραφή των μεθόδων 

- ψεκασμός με φλόγα με ράβδους 

• Να γνωρίζει τις μεθόδους επιμετάλλω¬ 
σης 

- ψεκασμός με φλόγα με σκόνη 

• Να γνωρίζει και να περιγράφει τις 

χωρίς τήξη 

- ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και 
με ακολουθούσα τήξη 

- ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και 
με ταυτόχρονη τήξη 

- ψεκασμός με πλάσμα εφαρμογής 

μεθόδους και τις εφαρμογές τους 

6.3. Προετοιμασία και ποιότητα της 

• Να γνωρίζει σε τι συνίσταται η προε¬ 

επιφάνειας επιμετάλλωσης 

τοιμασία της επιφάνειας και τη σειρά 
εργασιών 


6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Επίδειξη εξοπλισμού και υλικών 
Επίδειξη επιμετάλλωσης με φλόγα και σκόνη χωρίς τήξη 
Ασκηση των εκπαιδευόμενων στη μέθοδο 


Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

7 ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 


7.1. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

7.1.1 Σκληρές συγκολλήσεις 

7.1.2 Μαλακές συγκολλήσεις 

• Να Περιγράφει τη διαδικασία ετερογε¬ 
νούς συγκόλλησης και να δύναται να 
κάνει διάκριση μαλακής και σκληρής 
ετερογενούς συγκόλλησης 

7.2. ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

7.2.1. Εξοπλισμός εργαλείων 

7.2.2 Χρησιμοποιούμενα υλικά 

7.2.3. Προετοιμασία επιφανειών 

7.2.4 Κανόνες ασφαλείας και μέτρα 

προστασίας 

7.2.5 Τεχνική κόλλησης 

• Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χα¬ 
ρακτηριστικά της ασημοκόλλησης 

7.3. ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

7.3.1. Εξοπλισμός εργαλείων 

7.3.2 Χρησιμοποιούμενα υλικά 

• Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρα¬ 
κτηριστικά της ιιπρουτζοκόλλησης 
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7.3.3. Προετοιμασία επιφανειών 

7.3.4 Κανόνες ασφαλείας και μέτρα 

προστασίας 

7.3.5 Τεχνική κόλλησης 

κτηριστικά της μπρουτζοκόλλησης 

7.4. ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

7.4.1. Εξοπλισμός εργαλείων 

7.4.2 Χρησιμοποιούμενα υλικά 

7 4.3. Προετοιμασία επιφανειών 

7.4 .4 Κανόνες ασφαλείας και μέτρα 
προστασίας 

7.4.5 Τεχνική κόλλησης 

• Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρα¬ 
κτηριστικά της κασσιτεροκόλλησης 

7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Επίδειξη ετερογενών συγκολλήσεων 

Ασκηση των εκπαιδευομένων σ'όλες τις ετερογενείς συγκολλήσεις 

* 

Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

8. ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΠΗ 


8.1. Η αρχή της οξυγονοκοπης 

8.2 Οι καυστήρες κοπής ή 
οξυγονοκόφτες 

-καυστήρες κοπής υψηλής πίεσης 
-καυστήρες κοπής χαμηλής πίεσης 

• Να γνωρίζει πού βασίζεται η κοπή των 
μετάλλων 

• Να γνωρίζει τους καυστήρες κοπής 
σαν βασικό στοιχείο του εξοπλισμού 
οξυγονοκοπής 


8.3 Τα χρησιμοποιούμενα αέρια 

8.4 Η τεχνική της οξυγονοκοπής 
8.5. Τα σφάλματα της οξυγονοκοπής 


• Να γνωρίζει τα αέρια που χρησιμο¬ 
ποιούμε στην οξυγονοκοπή και τα χα¬ 
ρακτηριστικά τους 

• Να γνωρίζει και να εφαρμόζει την τε¬ 
χνική της οξυγονοκοπής 

• Να γνωρίζει την ονομασία, χαρακτηρι¬ 
σμούς και αιτίες που τα προκαλούν 


8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Επίδειξη εξοπλισμού οξυγονοκοπής 
Χρήση εξοπλισμού οξυγονοκοπής 

Ασκήσεις των εκπαιδευομένων στην οξυγονοκοπή επί δοκιμίων, μορφοσιδήρων 
κυλινδρικών και χοντρών ελασμάτων 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

9. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ - 


ΑΣΕ'ΓΥΛΙΝΗ 


ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ 


9.1. Εξοπλισμός συγκόλλησης με 

• Να γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού 

συσκευή οξυγόνου-ασετυλίνης 

(φιάλη και φλόγιστρα) και τη συντήρη- 


σή του 

9.2 Υλικά οξυγονοκόλλησης 

• Να γνωρίζει τα προς χρήση υλικά 

9.3 Τεχνική οξυγονοκόλλησης 

• Να γνωρίζει την τεχνική και τα στοι¬ 


χεία της οξυγονοκόλλησης 

9.4 Κρίσιμες παράμετροι και 


χαρακτηριστικά οξυγονοκόλλησης 


9.5. Σφάλματα και προβλήματα κατά 

• Να γνωρίζει τα προβλήματα και τα μέ¬ 

την οξυγονοκόλληση 

τρα αποφυγής τους 

9.6 Κανόνες ασφαλείας και μέτρα 

• Να γνωρίζει και να κατανοήσει την α¬ 

προστασίας 

ναγκαιότητα εφαρμογής τους 


9 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

- Επίδειξη εξοπλισμού και υλικών 

- Ασκηση των εκπαιδευόμενων στη χρήση τους (φιάλη, θέση αυτών, μεθοδολο¬ 
γία 

μεταφοράς, άνοιγμα, κλείσιμο, φλόγιστρα) 

- Άσκηση των εκπαιδευομένων σε οξυγονοκολλήσεις 

• Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αντίστοιχο χώρο εργασίας 

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν εργασίες οξυγονοκοπής και οξυγονοκόλλησης 
που θα εκτελούνται 

Επί σχετικού φύλλου εργασίας θα καταγράψουν τα παρακάτω : 

Για την οξυγονοκοπή 

αντικείμενο κοπής 

συσκευή κοπής (οξυγόνο ασετυλίνης, οξυγόνο προπανίου κ.λ.π.) 
χωρητικότητα και πίεση αποθήκευσης φιαλών 
εξοπλισμός φιαλών (μανόμετρα, φλογοπαγίδες κ.λ.π.) 

- λάστιχα αερίου κοπής 

- ρυθμίσεις πίεσης κοπής 

- τύπος φλόγιστρου 
περιγραφή της διαδικασίας κοπής 

καταγραφή χρόνου κοπής ανά μονάδα μήκους του συγκεκριμένου αντικειμέ¬ 
νου κοπής 

ατομικά μέτρα προστασίας 
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Για την οξυγονοκόλληση 

- περιγραφή συγκολλουμενων τεμαχίων 

- μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (φιάλες μανόμετρα φλόγι¬ 
στρα κ.λ.π.) 

- ρυθμίσεις αερίων 

περιγραφή διαδικασίας οξυγονοκόλλησης 

- καταγραφή χρόνου οξυγονοκόλλησης ανά μονάδα μήκους για τα συγκολλού- 
μενα τεμάχια 

ατομικά μέτρα προστασίας 


Διδακτικές Ενότητες 


Διδακτικοί Στόχοι 


10 Λ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

10.1. Ηλεκτροσυγκόλληση με 

αντίσταση (ηλεκτροπόντα ) 

10.2 Συγκόλληση με σφυρηλάτηση 

10.3 Συγκόλληση με βυθισμένο τόξο 

10.4 Συγκόλληση με υπερήχους 

10.5. Συγκόλληση και κοπή με ακτίνες 
Ε356Γ 

10.6 Συγκόλληση με δέσμη 

ηλεκτρονίων 

10.7 Συγκολλήσεις με αυτόματες 

μηχανές(ρομποτ) 

10.7.1 Μέτρα ασφαλείας 


10.7.2 Αυτόματες μηχανές 

10.7.3 Κίνηση αυτόματων μηχανών 

και αισθητήρες 


Να γνωρίζει τη διαδικασία λειτουργίας 
της ηλεκτροπόντας και να ασκηθεί σε 
αυτήν 

Να Περιγράφει τη διαδικασία της 
συγκόλλησης με σφυρηλάτηση 

Να Περιγράφει τη διαδικασία της συ¬ 
γκόλλησης με βυθισμένο τόξο 

Να Περιγράφει τη διαδικασία συγκόλ¬ 
λησης με υπερήχους 

Να Περιγράφει τη διαδικασία συγκόλ¬ 
λησης και κοπής με Ε386Γ 

Να Περιγράφει τη διαδικασία συγκόλ¬ 
λησης με δέσμη ηλεκτρονίων 

Να Περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας 
που εφαρμόζονται κατά τη χρήση αυ¬ 
τόματων μηχανών συγκόλλησης (ρο¬ 
μπότ) 

Να Περιγράφει τις δυνατότητες και τη 
λειτουργία των αυτόματων μηχανών 
συγκόλλησης 

Να Περιγράφει την κίνηση των μηχα¬ 
νών συγκόλλησης και τη λειτουργία 
των αισθητήρων τους 


10. Β ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

10.1 Β Συμβολισμοί των 
συγκολλήσεων 


• Να διαβάζει τα διάφορα σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το 
είδος της ραφής και της συγκόλλησης 
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Διδακτικές Ενότητες 

11. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ- 
ΤΛΑΛΟΥ 

11.1. Ορισμός και σκοπιμότητα εφαρμο¬ 

γής 

11.2 Μέθοδοι αναγόμωσης και περιγραφή 
τους 

12. Μέθοδος ΟΞΥΓΟΝΟΥ- 

ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 

- ο εξοπλισμός 

- τα αναλώσιμα υλικά 

- η τεχνική 

- τα συγκριτικά στοιχεία της 
μεθόδου 

- εφαρμογές της μεθόδου 

11.2.2 Μέθοδος με ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 

- ο εξοπλισμός 

- τα αναλώσιμα υλικά 

- η τεχνική 

- τα συγκριτικά στοιχεία της 
μεθόδου 

- εφαρμογές της μεθόδου 


Διδακτικοί Στόχοι 


• Να γνωρίζει τι είναι η αναγόμωση και 
τα αποτελέσματά της στις εφαρμογές 
της 

• Να γνωρίζει τις μεθόδους αναγόμω¬ 
σης που χρησιμοποιούνται και την 
περιγραφή τους 

• Να γνωρίζει τη μέθοδο, την τεχνική της 
και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα 

• Να γνωρίζει τα κριτήρια επιλογής της 
μεθόδου 

• Να γνωρίζει τη μέθοδο, την τεχνική της 
και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα 

• Να γνωρίζει τα κριτήρια επιλογής της 
μεθόδου 


11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Επίδειξη εξοπλισμού αναγόμωσης με μέθοδο ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 
Άρκηση στη χρήση του εξοπλισμού 

Αναγόμωση επιφάνειας (άσκηση) - εφαρμογή 

2. Επίδειξη εξοπλισμού αναγόμωσης με ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
Ασκηση στη χρήση του 

Εφαρμογή 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

13. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕ¬ 
ΤΑΛΛΩΝ 

Α. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ 


12.1.1. Χημική σύνθεση και ονοματολογία 

• Να γνωρίζει τη διάκριση των ανοξεί- 

ΙΝΟΧ χαλύβων 

δωτων χαλύβων 

12.1.2 II συγκολλητικότητα των ανοξεί¬ 

• Να γνωρίζει τη δυνατότητα συγκόλ¬ 

δωτων χαλύβων 

λησης τους και στοιχεία της συμπε¬ 
ριφοράς τους 

12.1.3 Μέθοδοι που εφαρμόζονται στη 

• Να γνωρίζει τις μεθόδους που χρησι¬ 

συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων 

μοποιούνται 

12.1.4 I Ιλεκτρόδια - τυποποίηση 

• Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια και την τυ¬ 
ποποίησή τους 


12.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Επίδειξη δοκιμίων ανοξείδωτων χαλύβων 
Κατεργασία δοκιμίων ανοξείδωτων χαλύβων 
Ραφές συγκόλλησης σε δοκίμια ανοξείδωτων χαλύβων 
Ανάγνωση συμβολισμών ανοξείδωτων ηλεκτροδίων 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

Β. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΡΑΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΥ 

12.2. Το αλουμίνιο και τα κράματά του 

• Να γνωρίζει το μέταλλο, τα κράματα 
αυτού και τις μηχανικές του ιδιότητες 

12.2.1 Μέθοδοι συγκόλλησης με τη 

βοήθεια προστατευτικών αερίων 

12.2.2 Μέθοδος ΤΙΟ και περιγραφή 

12.2.3 Μέθοδος ΜΙΟ και περιγραφή 

• Να γνωρίζει τις μεθόδους που εφαρ¬ 
μόζονται στα εργαστήρια και στη 
βιομηχανία 

12.2.4 Μέθοδος τύπου ρΐοδηια 

(ΤΚΑΝ) και περιγραφή 


12.2.5 Μέθοδος τύπου Μΐοτορίαδίηα 

12.2.6 Διεργασία συγκόλλησης και 
παράμετροι 

η μηχανική κατεργασία 
η θερμή κατεργασία 

• Να γνωρίζει τη διαδικασία της μηχανι¬ 
κής κατεργασίας και τα κρίσιμα σημεία 
της 

Να γνωρίζει τη διαδικασία της προθέρ¬ 
μανσης 

12.2.7 0 εξοπλισμός και τα αναλώσιμα 
υλικά των μεθόδων 

• Να γνωρίζει τον εξοπλισμό και τα ανα¬ 
λώσιμα υλικά των μεθόδων 


12.2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Επίδειξη κόλλησης σε δοκίμια ΡΚ.ΟΡΙΕΕ αλουμινίου 

Ασκηση σε ραφή συγκόλλησης επί δοκιμίων αλουμινίου με μεθόδους Μ ΙΟ & 

τιο . 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

Γ. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 


12.3.1. 11 μεταλλουργία του 

χυτοσίδηρου (βασικά στοιχεία) 
και η διάκρισή τους 

• Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά 
του χυτοσίδηρου και τη διάκρισή τους 

12.3.2 Τα ηλεκτρόδια για χυτοσίδηρο 

• Να γνωρίζει τα ειδικά ηλεκτρόδια 
και την τυποποίησή τους 

12.3.3 Επιλογή ηλεκτροδίων και αρχή 
της συγκόλλησης 

• Να Περιγράφει τη συγκόλληση μικρών 
και μεγάλων τεμαχίων και την ανα¬ 
γκαιότητα προθέρμανσης 

12.3.4 Προετοιμασία για συγκόλληση 
επισκευών 

% 

• Να γνωρίζει την προετοιμασία των ε¬ 
πιφανειών συγκόλλησης και τις κρίσι¬ 
μες παραμέτρους 


12.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Επίδειξη συγκόλλησης μικρών τεμαχίων 
Προθέρμανση μεγάλων τεμαχίων 
Επίδειξη συγκόλλησης μεγάλων τεμαχίων 

Άσκηση των εκπαιδευόμενων στην προθέρμανση (χρήση φιάλης προπανίου 
και 

φλόγιστρου) 

Άσκηση στη συγκόλληση τεμαχίων χυτοσίδηρου 
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Διδακτικές Ενότητες 

Διδακτικοί Στόχοι 

13 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΑΕΓΧΟΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

13.1 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

13.1.1. Οπτικοί έλεγχοι 

13.1.2 Έλεγχοι με ραδιογραφία και χρήση 
ακτινών X ή γ 

13.1.3 Έλεγχοι με υπέρηχους 

(υττκΑδΟΝκ: τεβτ) 

13.1.4 Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά 

13.1.5 Έλεγχοι με μαγνητικά σωματίδια 

13.1.6 Έλεγχοι με δινορεύματα 

• Να γνωρίζει τους μη καταστροφικούς 
ελέγχους των συγκολλήσεων και τις 
δυνατότητές τους 

• Να γνωρίζει, επίσης, την εφαρμογή 
τους 


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και έχοντας συμμετάσχει στις ερ¬ 
γαστηριακές δραστηριότητες που περιγράφονται στα κεφάλαια του προγράμματος, 
πρέπει να εκτελέσουν εργασία κατά ομάδες των τριών - τεσσάρων ατόμων. 

Οι εργασία θα είναι επί μεταλλικών μερών αμαξωμάτων και θα περιέχει 
σφυρηλάτηση 
κοπή 

συγκόλληση 

Τηρώντας αυστηρά τις διαδικασίες και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, ε¬ 
ξοπλισμού, εγκαταστάσεων και προσώπων θα αξιολογηθούν : 
στην ευχέρεια χρήσης εξοπλισμού 

- στην επιδεξιότητα που έχουν αναπτύξει 

- στην ανάπτυξη κριτηρίων τεχνικής και λογικής 
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Ι ΟΪ ΚΥΚΛΟΣ -Β' ΤΑΞΙ! 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» 

ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Το αυτοκίνητο και η χρησιμότητα του. 

I ενικά - αυτοκίνητο - ιστορική εξέλιξη - τεχνικά χα¬ 
ρακτηριστικά πρώτιον αυτοκινήτων. 

1.2 Σύντομη περιγραφή των κύριων μεριόν του αυ¬ 
τοκινήτου. 

Πλαίσιο - αμάξωμα - κινητήρας - σύστημα με¬ 
τάδοσης της κίνησης - σύστημα ανάρτησης - σύ¬ 
στημα διεύθυνσης -- σύστημα πέδησης. 

• Να πληροφορηΟούν για την ιστορική εξέλιξη 

του αυτοκινήτου και τη χρήσιμό τη τιι του καθώς 

επίσης και για το ρόλο που έπαιξε στην ανάπτυ¬ 
ξη αυτού του αιώνα. 

• Να πληροφορηΟούν σύντομα για τα κύρια μέ¬ 
ρη του αυτοκινήτου, την ονοματολογία, τον 

προορισμό, την κατάταξη και την διάταξη των 

σύστημά των του. 

2. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 

2.1 Μηχανές εσωτερικής καύσης. 

Γενικά, περιγραφή της λειτουργίας 4χ,2χ βενζι¬ 
νοκινητήρα - 4χ, 2χ πετρελ/τήρα. 

2.2 Σύγκριση βενζινοκινητήρων-πετρελ/τήρων. 

• Να εξηγούν τη λειτουργία το>ν κινητήριον ε- 

σιοτερικής καύσης. 

• Να συγκρίνουν τους βενζινοκινητήρες - πε- 

τρελαιοκινητήτρες. 

3. ΓΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ. 

3.1 Γενικά - Συνοπτική περιγραφή και διάταξη 
των λειτουργικών μερών του κινητήρα. 

Κύλινδροι - χιτώνια - έμβολα κτλ. 

• Να αναγνωρίζουν τα λειτουργικά μέρη των 

κινητήρων. 

• Να αναφέρουν το υλικό κατασκευής τους και 

να πληροφορηθούν τη τάση της τεχνολογίας ό¬ 
σον. αφορά το υλικό κατασκευής τους και την 

κατασκευαστική τους διαμόρφωση. 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ. 

4.1 Γενικά. 

Αναγκαιότητα της ψύξης - τάξη μεγέθους τιμών της 
θερμοκρασίας τιυν λειτουργικών μερών του κινη¬ 
τήρα κατά την κανονική λειτουργία του - κατα¬ 
σκευαστικοί περιορισμοί. 

• Να εξηγούν την αναγκαιότητα της ψύξης. 

• Να πληροφορηθούν για την τάξη μεγέθους 

των θερμοκρασιών στο κινητήρα. 

• Να αναγνωρίζουν τα συστήματα ψύξης με αέ- 


ρα και νερό. Να εξηγούν τη λειτουργία τους. 
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4.2 Συστήματα ψύξης με αέρα - νερό. 

Γενικά - είδη - περιγραφή - λειτουργία - σύγκριση 
αερύψυκτων-υγρόψυκτων κινητήρων. 

4.3 Ψυκτικό υγρό. 

Ιδιότητες - πρόσθετα - αλλαγή ψυκτικού υγρού - 
διαχείριση αποβλήτων. 

ρα και νερό. Να εξηγούν τη λειτουργία τους. 

. Να εξηγούν την αναγκαιότητα του ψυκτικού 
υγρού, όπως επίσης και το σκοπό που εξυπηρε¬ 
τούν τα πρόσθετα. 

. Να πληροφορηθούν για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

5.1 Γενική. 

Τριβή - αποτελέσματα της τριβής - προορισμός 

του συστήματος λίπανσης. 

5.2 Σύστημα λίπανσης. 

Γ ενικά - περιγραφή - αρχή λειτουργίας. 

5.3 Λιπαντικά. 

Γενικά, είδη, ιδιότητες, πρόσθετα, κατάταξη - 
8ΛΠ - ΑΡΙ, προδιαγραφές ΛΡ! αλλαγή 

του λιπαντικού, προστασία του περιβάλλοντος, 

διαχείριση αποβλήκον. 

• Νιι αναφέρουν τα αποτελέσματα της τριβής 
και να εξηγούν τον προορισμό του συστήματος 

ψύξης- 

• Να αναγνωρίζουν το σύστημα λίπανσης και να 

εξηγούν τη λειτουργία του. 

• Να εξηγούν το ρόλο των λιπαντικών στη καλή 

λειτουργία των κινητήρων. 

• Να πληροφορηθούν την κατάταξη και την τυ¬ 
ποποίηση ΛΡ1 - (ΧΜΓ. 

• Να πληροφορηθούν για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - ΚΑΥΣΙΜΑ 


6.1 Καύση της βενζίνης. 

• Να εξηγούν τις ιδιομορφίες της καύσης της 

Ιδιότητες - είδη - κανονική καύση - κρουστική καύ¬ 

βενζίνης. 

ση - πυρανάφλεξη - εκρηκτικότητα - βαθμός 

. Να πληροφορηθούν για το βαθμό οκτανίου 

οκτανίου - θάλαμοι καύσης. 

6.2 Σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης με εξαεριωτή- 

και για τους Οάλαμους καύσης. 

ρα (καρμπ/τερ). 

. Να αναγνωρίζουν το σύστημα τροφοδοσίας 

Αρχή λειτουργίας - είδη (ννοΗιτ - 5θΙεχ - ΙλεΙ 

βενζίνης με καρμπυρατέρ και να εξηγούν την 

οίτο κτλ. εξαεριωτήρας ηλεκτρονικά ελεγχόμε¬ 

αρχή λειτουργίας του. 

νος). 

• Να πληροφορηθούν για τα άλλα είδη εξαεριω- 

τών. 

6.3 Σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης με συνεχή μη¬ 


χανική έγχυση. 

. Να πληροφορηθούν για τα συστήματα της 

Είδη (κ- .ΙεΙίΌηίΙτ). 

τροφοδοσίας με μηχανική έγχυση και την ηλε- 

■*— Τ-;- 


κτρονικά ελεγχόμενη 
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6.4 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη έγχυση. 

Είδη (μονού σημείου - πολλαπλών σημείου). 

6.5 Καύση του πετρελαίου. 

Ιδιότητες - είδη - βραδύτητα αυταναφλέξεως - α¬ 
ριθμός σετανίου - θάλαμοι καύσης - σεροβιλισμός 
αέρα και καυσίμου. 

6.6 Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου με αντλία. 

I Ιεριγραφή - λειτουργία. 

6.7 Σύστημα τροφοδοσίας με κοινή γραμμή τροφο¬ 
δοσίας (Γοηιηιοη γηιΙ). 

Γενικά - είδη (ΙΙηηοΙ - Μιι11ί|θΙ). 

6.8 Εναλλακτικάκαύσιμα. 

Υγραέριο (Ε.Ρ.Ο.) - Φυσικό αέριο (Ο.Ν.Ο.). 

(Ιδιότητες - μέτρα ασφαλείας κατά την αποθήκευση 
και τη χρήση τους). 

6.9 Σύστημα τροφοδοσίας υγραερίου ~ φυσικού 
αερίου. 

I Ιεριγραφή - λειτουργία. 

6.10 Αλλα είδη εναλλακτικών καυσίμων. 

ΛιΟανόλη (0 2 Η 5 ΟΗ) - μεΟανόλη (ΕΤΙ 3 ΟΗ) - 
Βιοντίζελ - υδρογόνο (ιδιότητες, μέτρα ασφαλεί¬ 
ας στην αποθήκευση και στη χρήση τους - πεδίο 
εφαρμογής). 

Εκπαιδευτική επίσκεψη . Επίσκεψη σε συνερ¬ 
γείο αυτοκινήτων και σύνταξη τεχνικών εκθέσε¬ 
ων από τους μαθητές για τις εργασίες που γίνο¬ 
νται στη συντήρηση των κινητήρων και των συ- 
στημάκον τους. 

7 ΣΥ Σ'Γ IIΜ Π Α ΓΩΠΪΐΤΙ^ΑΫ 

7.1 Γενικά. 

Προορισμός του συστήματος καυσαερίων. 

7.2 Σύστημα απαγιυγής καυσαερίων. 

Περιγραφή - λειτουργία. 

7.3 Συστήματα ελέγχου καυσαερίιυν. 

Γενικά - καυσαέρια - ρύποι (ΟΌ, ΙΙΟ, ΝΟ Χ ) - 
- καπνός—προστασία- του περιβάλλοντοςτ- 


κτρονικά ελεγχόμενη. 

• Να αναφέρουν τις ιδιότητες του πετρελαίου 
και τα είδη του και να πληροφορηθούν για τον 
αριθμό σετανίου, το ρόλο του στροβιλισμού αέ¬ 
ρα και καυσίμου, και για τους Οάλαμους καύ¬ 
σης. 

• Να αναγνιορίζουν το σύστημα τροφοδοσίας 
πετρελαίου και να εξηγούν τη λειτουργία του. 

• Να πληροφορηθούν για το σύστημα τροφοδο¬ 
σίας πετρελαίου με κοινή γραμμή τροφοδοσίας 
και να αναφέρουν τα είδη τους. 

• Να γνωρίζουν τις ιδιότητες του υγραερίου φυ¬ 
σικού αερίου και τα μέτρα ασφαλείας όσον α¬ 
φορά την αποθήκευσή τους και τη χρήση τους. 

• Να αναγνωρίζουν το σύστημα τροφοδοσίας 
υγραερίου-φυσικού αερίου και ναεξηγούν τη 
λειτουργία του. 

• Να πληροφορηθούν για τις ιδιότητες το>ν ε¬ 
ναλλακτικών καυσίμων και για τα μέτρα ασφα¬ 
λείας στην αποθήκευσή τους και τη χρήση τους. 

• Να πληροφορηθούν για το πεδίο εφαρμογής 
των εναλλακτικών καυσίμοιν. 


• Να εξηγούν τον προορισμό του συστήματος. 

• Να αναγνωρίζουν το σύστημα απαγωγής καυ¬ 
σαερίου και να εξηγούν τη λειτουργία του. 

• Να αναφέρουν τους ρύπους των καυσαερίου. 
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καπνός - προστασία του περιβάλλοντος. 

7.4 Καταλύτες. 

Γενικά - είδη - περιγραφή - λειτουργία - καταστροφή 
του καταλύτη. Διαχείριση καταστραμμένων κα- 
ταλυτών και προστασία του περιβάλλοντος. 

7.5 Τα καυσαέρια των κινητήρων εσιοτερικής 

καύσιχκαι η συμβολή τους στη ρύπανση του περί- 

βάλλοντος. 

Σύσταση το>ν καυσαερίων - Ί ο νέφος απο ρυπους 
καυσαερίων — Γο Όθ 2 — Γο φαινόμενο του θερ¬ 
μοκηπίου - Όζον - Επιπτώσεις στον άνθρωπο και 

το περιβάλλον. 

. Να αναφέρουν τα είδη των καταλυτών και να 
εξηγούν τη λειτουργία τους. 

. Να πληροφορηΟούν για τα μέτρα προστασίας 
του περιβάλλοντος όσον αφορά τους ρύπους και 
τους καταστραμμένους καταλύτες. 

• Να γνωρίζουν της επιπτώσεις από τη ρύπανση 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

• Να πληροφορηΟούν για το φαινόμενό του 
θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος. 

8! ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. 


8.1 Συμπλέκτης. 

• Να εξηγούν τον προορισμό του συμπλέκτη 

Γενικά - προορισμός του συμπλέκτη - περιγραφή 

στο αυτοκίνητο και εξηγούν την αρχή λειτουρ¬ 

αρχή λειτουργίας - είδη συμπλεκτών. 

γίας του. 

8.2 Κιβώτιο ταγυτήτων. 

. Να εξηγούν τη χρησιμότητα του κιβωτίου τα¬ 

Γ ενικά - χρησιμότητα του κιβωτίου ταχυτήτων. 

χυτήτων. 

8.3 Εξέλιξη του κιβωτίου ταχυτήτων. 

• Να εξηγούν τη λειτουργία του κιβωτίου ταχυ¬ 

Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντοπούς 

τήτων και να αναφέρουν την εξέλιξή του. 

τροχούς - με τροχούς μόνιμης εμπλοκής - με 


συγχρονισμό. 


8.4 Σύστημα οδοντωτών τροχών (με σταθερούς 

• Να ορίζουν το πλανητικό σύστημα και να το 

άξονες). 

περιγράφουν. 

Γενικά - σχέση μετάδοσης. 


8.5 Συστήματα οδοντωτών τροχών με άξονες που 


περιστρέφονται (πλανητικά συστήματα). 


Ορισμός - περιγραφή - είδη - (πλανητικό σύστη¬ 


μα με εξωτερική οδόντωση -- με εσωτερικέ] οδό¬ 


ντωση - διαφορικό) - πεδίο εφαρμογής. 


8.6 Πλανητικό σύστημα με εσωτερική οδόντιοση. 

♦ Να περιγράφουν το πλανητικό σύστημα με 
εσωτεοικέι οδόντωση και να αναφέρουν τη χρή- 
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Περιγραφή - χρήση - κανόνας του \νί11Ϊ8 - αυτό¬ 
ματο κιβώτιο. 

8.7 Λίπανση. 

Γενικοί κανόνες λίπανσης ~ ιδιότητες των λιπαντικών 
για κιβώτια ταχυτήτιον. 

8.8 Γωνιακή μετάδοση - Δ ιαφ ορικό. 

Γενικά - προορισμός της γωνιακής μετάδοσης - ανα¬ 
γκαιότητα του διαφορικού - περιγραφή. 

8.9 Λειτουργία του διαφορικού όταν οι κινητήριοι 

τροχοί συναντούν την ίδια αντίσταση στο οδό¬ 
στρωμα (ευθεία). 

8.10 Λειτουργία του διαφορικού όταν οι κινητήριοι 
τροχοί συναντούν διαφορετική αντίσταση στο 
οδόστριομα (στροφή, λακούβες, εμπόδια, απόκ¬ 
λεια πρόσφυσης, άμμος, χιόνι). 

8.11 Διαφορικά ειδικής κατασκευής. 

Διαφορικό με αναστολέα (κάρο) - Διαφορικό περιο¬ 
ρισμένης ολίσθησης - Γορσεν. 

8.12 Λίπανση. 

Γενικοί κανόνες - χαρακτηριστικά των λιπαντικών για 
διαφορικά. 

8.13 Συστήματα τετρακίνησης - 4>Υϋ. 

Γενικά - προορισμός - είδη - συστήματα τετρακίνη¬ 
σης. 

Ατρακτοι. 

Γενικά - προορισμός - περιγραφή - λειτουργία. 

Σύνδεσμοι. 

Γενικά - προορισμός - είδη (Ηοο^-Οαπίβη, τηλεσκο¬ 
πικός, μπιλιοφόρος). 

Αξονες τροχών. 

Γ ενικά - περιγραφή - είδη και προορισμός τους. 

Τ ρο χοί 

Γενικά ~ είδη τροχών - είδη σώτρων - χαρακτηριστι¬ 
κές διαστάσεις και τυποποίηση. 

Ελαστικά. 

Γενικά - προορισμός - ιδιότητες ελαστικών - κατα¬ 
σκευαστική διαμόρφωση - είδη ελαστικών - τύ¬ 
ποι πελμάτων - εξαρτήματα βαλβίδων - χαρα¬ 
κτηριστικές διαστάσεις και τυποποίηση. 


εσωτερική οδόντωση και να αναφέρουν τη χρή¬ 
ση του. 

• Να αναφέρουν τους γενικούς κανόνες λίπαν¬ 
σης για τα κιβώτια. 

• Να εξηγούν το προορισμό της γοινιακής μετά¬ 
δοσης. 

• Να εξηγούν την αναγκαιότητα του διαφορι¬ 
κού. 

• Να εξηγούν την λειτουργία του διαφορικού 
στην ευθεία, στροφή, στις λακούβες, στα εμπό¬ 
δια, όταν υπάρχει απώλεια πρόσφυσης, άμμος, 
χιόνι. 

• Να πληροφορηθούν τη λειτουργία των διαφο¬ 
ρικών με κάρο, μπλοκέ, τορσεν. 


• Να αναφέρουν τους γενικούς κανόνες λίπαν- 
σης. 


• Να πληροφορηθούν για τα συστήματα τετρα¬ 
κίνησης. 

• Να εξηγούν τον προορισμό των ατράκτων και 
να περιγράφουν τη λειτουργία τους. 

• Να εξηγούν το προορισμό των συνδέσμων και 
να αναφέρουν τα είδη. 

• Να περιγράφουν και να εξηγούν τον απλό κ<χι 
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διπλό σύνδεσμο ΙιοοΚ - (23ΐ\ΐ3η, τον μπιλιοφόρο. 

• Να περιγράφουν τους άξονες των τροχών, να 

εξηγούν ιη λειτουργία τους. 

• Να αναφέρουν τα είδη των τροχών και των 

σώτρων και να αναγνωρίζουν αυτούς σύμφιονα 

με την τυποποίηση. 

• Να εξηγούν τον προορισμό των ελαστικών. 

• Να αναφέρουν τα είδη και τις ιδιότητές τους. 

• Να περιγράφουν την κατασκευαστική τους 

διαμόρφωση. 

• Να αναγνοιρίζουν τα ελαστικά σύμφωνα με 

την τυποποίηση. 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. 

9.1. Γενικά. 

Προορισμός του συστήματος διεύθυνσης. 

9.2 Λρθροπός Μηχανισμός του συστήματος διεύθυν¬ 
σης. 

Περιγραφή - είδη μηχανισμών διεύθυνσης. 

9.3 Σύστημα διεύθυνσης. 

Περιγραφή - λειτουργία. 

9.4 Η γεαψετρία του συστήματος διεύθυνσης. 

Γενικά - συνθήκες που πρέπει να εκπληρώνει 
το σύστημα διεύθυνσης στη στροφή - στιγ¬ 
μιαίο κέντρο περιστροφής - οι τροχιές των 
τροχών στη στροφή πρέπει να είναι ομόκεντρες 
περιφέρειες. 

9.5 Εξέλιξη του συστήματος διεύθυνσης. 

Ακαμπτος άξονας που περιστρέφεται γύρο) από 
ένα κεντρικό πείρο (κάρο - ρυμουλκούμενο) 
εκπληρώνει τις συνθήκες του συστήματος δι¬ 
εύθυνσης στη στροφή. 

0 Ακαμπτος άξονας με αρθρώσεις στα ακρα- 
ξόνια δεν εκπληρώνει τις συνθήκες του συστή¬ 
ματος. 

Τετράπλευρο του ΑοΚεππΗίι. 

9.6 Γεωμετρία ανάρτησης των τροχών. 

Γενικά - γωνία Κάμπερ - γωνία Καστερ - γω¬ 
νία σύγκλισης - οφσετ - άξονας περιστροφής - 
αντιβύθιση. 

9.7 Ενεργητική - παθητική ασφάλεια. 

Γενικά - προορισμός. 

9.8 Συστήματα ελέγχου ευστάθειας. 

Ενεργητική τετραδιεύθυνση - Παθητική τε- 

/α. . η _ ' .. . .. ' . 

• Να εξηγούν τον προορισμό του συστήματος 

διεύθυνσης και να αναγνοιρίσουν το σύστημα 

διεύθυνσης. 

• Να αναφέρουν τα λειτουργικά μέρη του αρ- 

Ορωτού μηχανισμού. 

• Να περιγράφουν το σύστημα διεύθυνσης και 

να εξηγούν τη λειτουργία του. 

• Να εξηγούν τις αναγκαίες συνθήκες που πρέ¬ 
πει να εκπληρώνει το σύστημα διεύθυνσης στη 

στροφή. 

• Να εξηγούν γιατί οι τροχιές το>ν τροχών στη 

στροφή πρέπει να είναι ομόκεντρες περιφέρειες. 

• Να εξηγούν τι είναι στιγμιαίο κέντρο περι¬ 
στροφής. 

• Να αναφέρουν τη εξέλιξη του συστήματος 
διεύθυνσης και να εξηγού ποια από αυτά εκπλη- 
ρώνει τις συνθήκες του συστήματος διεύθυνσης 
στη στροφή μέχρι την επινόηση του τετραπλεύ- 

ρου του ΑοΚοπυ^η. 

• Να περιγράφουν και να εξηγούν το τετρά- 

— τϊλβυρί^ΐΘ^-Α^βίτηθητ -— -- 1 


τραδιεύθυνβη Γενικά προορισμός. 
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τραδιεύΟυνση - ( ενικά - προορισμός. 

πλευρό του Αο^ετηιαη. 

• Να εξηγούν τους τεχνικούς όρους της γεωμε¬ 
τρίας ανάρτησης των τροχών και να αναφέρουν 

Π] χρησιμότητά τους. 

• Να εξηγούν τους όρους ενεργητική-παΟητική 

ασφάλεια. 

• Να πληροφορηϋούν τη χρησιμότητα της ενερ¬ 
γητικής - παθητικής τεΐραδιεύΟυνσης. 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 


10.1 Σύστημα ανάρτησης. 

* Να εξηγούν τον προορισμό το» συστήματος 

Γενικά - προορισμός του συστήματος ανάρτησης. 

ανάρτησης. 

10.2 Λειτουργικά μέρη του συστήματος ανάρτησης. 

• Να αναγνωρίζουν τα λειτουργικά μέρη του 

Γλατήρια (ημιελλειππκά ελατήρια και τρόποι 

σύνδεσης με το πλαίσιο) αποσβεστήρες ταλα- 

συστήματος. 

ντώσεων ~ σφαιρικοί σύνδεσμοι - ελαστικά μέρη 

• Να περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης ττον η- 

ανάρτησης και σινεμπλόκ (εΐΐοπΐ ΗοοΓ). ΙΙερι- 

μιελλειπτικών ελατηρίων με το πλαίσιο. 

γραφή ™ λειτουργία. 

10.3 Γιίδη αναρτήσεοιν. 


Γενικά - είδη [άκαμπτος άξονας με ημιελλειππκά 

* Να αναγνωρίζουν τα είδη των αναρτήσεων. 

ελατήρια - γέφυρα Οε Ιλΐοπ - διπλά ψαλίδια και 

σπειροειδή ελατήρια - γόνατα Μακ Φέρσον -- αι- 
ίορούμενη ανάρτηση με ράβδους στρέψης - η- 
μιαιωρούμενη ανάρτηση με σπειροειδή ελατήρια 

- πολλαπλών σημείων (ιηυΐΐί ΙίιιΓ)]. 
ί 0.4 Αλα είδη ανάρτησης. 


Ανάρτηση με πεπιεσμένο αέρα - υδροδροελαστική - 

• Να πληροφορηΟούν για τις αναρτήσεις με πε¬ 

υδροπνευματική - αυτόματα συστήματα οριζο- 

ντιώσεως (ελέγχου περιορισμών των κλίσεων π.χ. 

πιεσμένο αέρα - υδροελαστικές - υδροπνευμα- 

ΠγΐΐΓ30ΐίν). 

τικές και για τα αυτόματα συστήματα οριζο- 

10.5 Αποσβεστήρες ταλαντώσεων (αμορτισέρ). 

Γενικά - προορισμός - αρχή λειτουργίας - είδη 

ντκύσείυς. 

(αμορτισέρ λαδιού διπλής ενέργειας, αμορτισέρ 


λαδιού αερίου μονού στολήνα, αμορτισέρ λαδιού 

• Να εξηγούν την αναγκαιότητα τιον αμορτισέρ 

αερίου διπλού σωλήνα χαμηλής πίεσης, αμορτι¬ 

στο αυτοκίνητο και να αναφέρουν την αρχή λει¬ 

σέρ εξισορρόπησης φορτίου). 

τουργίας τους. 
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. Να πληροφε,»ηθούν για τα είδη των αμορτι¬ 
σέρ. 

Π. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

11.1 Γενικά. 

Προορισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

11.2 Λειτουργικά μέρη παραγωγής και αποθήκευ¬ 
σης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Γ εννήτρια - συσσωρευτής - αυτόματοι διακόπτες - 
κυκλώματα. 

11.3 Εναλλακτικές μορφές αυτοκίνησης. 

Υβριδικά - ηλεκτρικά αυτοκίνητα - ενεργειακές 

κυψέλες. 

• Να εξηγούν τον προορισμό της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. 

• Να αναγνιορίζουν τα λειτουργικά μέρη Ηλ. 

Εγκατάστασης. 

• Να εξηγούν το σκοπό που εξυπηρετούν. 

• Να περιγράφουν τη λειτουργία τους. 

• Να αναφέρουν τα κυκλώματα της ΙΙλ. Εγκα¬ 
τάστασης. 

• Να πληροφορηθούν για την τάση της τεχνολο¬ 
γίας όσον αφορά τις εναλλακτικές μορφές αυτο¬ 
κίνησης. 

12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

12.1 Γενικά. 

Προορισμός της εγκατάστασης του κλιματισμοί). 

12.2 Σύστημα αερισμού - θέρμανσης - ψύξης. Πε¬ 
ριγραφή - λειτουργία. 

. 1 

• Να εξηγούν τον προορισμό της εγκατάστασης 

κλιματισμού. 

• Να εξηγούν τη λειτουργία του συστήματος 
Αερισμού-Θέρμανσης-Ί'ύξης. 

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ. 

13.1 Γενικά. 

Προορισμός ίου συστήματος πέδησης. 

13 .2 Σύστημα πέδησης. 

Περιγραφή - λειτουργία. 

13.3 Συστήματα ελέγχου πρόσφυσης στην επιτά¬ 
χυνση και στην επιβράδυνση. 

Γενικά - προορισμός - σύστημα αποτροπής της ε¬ 
μπλοκής των τροχών (Α.Β.5.). Σύστημα αποτρο¬ 
πής της ολισΟαίνουσας περιστροφής των τροχών 
(Τ.Ο.δ ή Λ.8.Κ.) - αρχή λειτουργίας. 

• Να εξηγούν τον προορισμό το συστήματος 

πέδησης. 

• Να αναγνωρίζουν το σύστημα πέδησης και να 

εξηγούν τη λειτουργία του. 

• Να εξηγούν τον προορισμό τόυ συστήματος 
ελέγχου πρόσφυσης στην επιβράδυνση και στην 

επιτάχυνση. 

13.4 Συστήματα ελέγχου ευστάθειας και αποτελε- 
σματικότητας των φρένιον συνδυαζόμενα με 

Α.Β.δ. 



Γενικά - προορισμός - αρχή λειτουργίας - είδη 
(π.χ. Α.Β.5./Β.Α.3., Α.Β.3./Ο.Β.3., Α.Β.8./ 

Λ.3.Κ., Τ.Ο.3., Α.3.Ο. + Τ, Ε.8.Ρ. κτλ.). 

• Να πληροφορηθούν για την λειτουργία των 
συστημάτων πρόσφυσης - ευστάθειας και απο- 

τελεσματικότητας των φρένιον. 
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I™ ΚΥΚΛΟΣ-Β ΤΑΞΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» 
ΒΑΦΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 _ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 


Διδακτικοί ςτοχοι 


1.1 Εισσγο^γπ 


1.2 Ανάμειξη χρωμάτων 


1.3 Χρο^ματολόγιο 


1.4 Κωδικοποίηση - ευρετήριο 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 _ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΗΡΟΣ 

2.1 Θάλαμοι - φούρνοι βαφής 

2.2 Αεροσυμπιεστές 

2.3 Αεροφυλάκια 

2.4 Πιστόλια βαφής 

2.5 Δίκτυο αέρα 

2.6 Πλυντήριο εργαλείων 

2.7 Εργαλεία τριβής 

2.8 Όργανα ελέγχου χρώματος 
και πάχους αυτού 

2.9 Προετοιμασία περιβάλλοντος χώρου 


* Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις 
και πληροφορίες για τα χρώματα 

* Να περιγράφει βασικά χαρακτηριστικά 
του χρώματος 

* Να αναγνωρίζει τα βασικά 

και συμπληρωματικά χρώματα 

* Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και 
πληροφορίες σχετικά με την ανάμειξη των χρωμάτων 

* Να επιλέγει από το χρωματολόγιο 
την κατάλληλη απόχρωση 

* Να αναγνωρίζει και συσχετίζει το 
κωδικοποιημένο χρώμα στο ευρετήριο χρωμάτων 

* Να αναμειγνύει τα χρώματα στις επιθυμητές αναλογίες 

* Να χειρίζεται τις συσκευές ανάμειξης 
και ανάλυσης χρώματος 

* Να επιτυγχάνει τις επιθυμητές αποχρώσεις _ 


* Να περιγράφει τον βασικό εξοπλισμό του βαφείου 

* Να γνωρίζει την αναγκαιότητα 

και τις αρχές λειτουργίας του θαλάμου βαφής 

* Να περιγράφει τα κύρια μέρη, τα επί μέρους 
εξαρτήματα του βασικού εξοπλισμού 

* Να εξηγεί πως πρέπει να προετοιμαστεί ο περιβάλλον 
χώρος για την εργασία βαφής 

* Να συντηρεί τον εξοπλισμό σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

* Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τον εξοπλισμό του βαφείου 

* Να ρυθμίζει τα όργανα και τα εργαλεία 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

* Να μετρά με τα όργανα το πάχος 

και τις αποχρώσεις κάθε χρωματισμού 

* Να εξηγεί πως πρέπει Να προετοιμαστεί ο περιβάλλον 
| χώρος για την εργασία βαφής 
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(μασκάρισμα) 


στην κάλυψη επιφανειών 

Να περιγράφει τις διαδικασίες για το „ μασκάρισμα,, 
Να χρησιμοποιήσει τα υλικά ,,μασκάρισμα,, σε όχημα 
ή μέρος αυτού 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΣ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΕΣ 


Προετοιμασία επιφανειών, λείανση, δημιουργία υποστρώματος κάλυψη επιφανειών 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 


ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ 


4.1 Εισαγιογή 


4.2 Προστασία χρώματος 


4.3 Χαρακτηριστικά χρωμάτων 


4.4 Αιτίες βλάβης χρώματος 

4.5 Χρώματα ϋΕ ΙϋΧ 

4.6 Χρώμματα ακρυλικό μιας επίστρωσης 

4.7 Χρώματα ακρυλικά διπλής επίστρωσης 

4.8 Χρώματα ακρυλικά τριπλής επίστρωσης 

4.9 Χρώματα πέρλας 

4.10 χρώματα υδατοδιαλυτά 




Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά 
και τις δεξιότητες του επιτυχημένου βαφέα 
Να κατατάσσει σε κατηγορίες 
και Να αναφέρει τα είδη βοφής 
Να περιγράφει τα στάδια και τις διαδικασίες βαφής 
Να εξηγεί πώς προετοιμάζεται ένα χρώμα 
Να προετοιμάζει το κατάλληλο χρώμα 
σύμφωνα με τα δεδομένα 
Να κατατάσσει σε κατηγορίες τα χρώματα 
και να περιγράφει τις ιδιότητές τους 
Να γνωρίζει τα συστατικά του χρωματισμού 
και Να τα περιγράφει αναλυτικά 
Να γνο)ρίζει τους λόγους χρήσης σκληρυντικών , 
διαλυτών και προσθέτων υλικών 
Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τους σκληρηντές 
και διαλύτες στα χρώματα 

Να περιγράφει τις κύριες αιτίες που δημιουργούν βλάβες 
στους χρωματισμούς 

Να αναγνωρίζει τις αιτίες που δημιουργούν τι βλάβες 
Να γνωρίζει και Να περιγράφει τα διάφορα 
είδη χρωματισμού 

Να περιγράφει τα συστατικά, τις ιδιότητες 
και τους τρόπους χρήσης για κάθε είδος 
Να αναφέρει πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες 
εφαρμογής για κάθε χροτματισμό 
Να χρησιμοποιεί δοκιμαστικά τα διάφορα 
χρώματα για κάθε είδους χρωματισμό 
Να εξηγεί τις διαφορές των χρωματισμών 
Να αναφέρει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
για κάθε χρωματισμό 

Να γνωρίζει και να αναφέρει τους λόγους και τους 
τρόπους της ιδιαίτερης προσοχής στην χρήση, 
την μεταφορά και αποθήκευση των χρωμάτων 
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* Να ελέγχει την λειτουργία του βασικού εξοπλισμοί 

και τις συνθήκες εργασίας 

* Να γνο>ρΐζει που και πως πρέπει Να είναι 
ο χώρος καθαριότητας 

^Να προετοιμά ζει ένα χώρο βαφής _ 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Επίσκεψη σε οργανωμένο συνεργείο βαφής και *Σύνταξη τεχνικής εκθέσεως α 

ενημέρωση για την οργανωτική και λειτουργική του δομή τους μαθητές σχετικά με τη 

καθώς και για τον εξοπλισμό του οργάνωση, τη δομή και τη 

λειτουργία του συνεργείου 
βαφής καθώς και τα μέτρα ασφαλεί 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 νν '" '■'· 

!*&'$** 


ί>. ··;.·· 1 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 



3-1 Γενική καθαριότητα οχήματος 


3.2 Εκτίμηση κατάστασης επιφάνειας 


* Να περιγράφει τον τρόπο και τα σημεία καθαρισμού 
του οχήματος 

+ Να καθαρίζει επιμελώς το όχημα ή μέρος αυτού 
|* Να εκτιμά το μέγεθος της βλάβης του χρωματισμού 
που παρουσιάζει μια επιφάνεια 

* Να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο βαφής 
για την αποκατάσταση της βλάβης 

* Να γνωρίζει το κόστος και τις συνέπειες κακοτεχνίας 


3.3 Απολίπανση μετάλλων 


* Να γνωρίζει τι είναι απολίπανση μετάλλων 

* Να περιγράφει πως επιτυγχάνεται 
και τι υλικά χρησιμοποιούνται 

* Να χρησιμοποιεί υλικά απολίπανσης σε μέταλλα 


3 Α Εξομάλυνση επιφάνειας βαφής 
3.5 Αστάρωμα 


I* Να περιγράφει πως επιτυγχάνεται 
| η εξομάλυνση μιας επιφάνειας 

* Να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο λείανσης 

* Να ασκηθεί στην εξομάλυνση επιφανειών βαφής 


3.5 Δημιουργία υποστρώματος 
(ψιλοστοκάρισμα) 

3.6 Προετοιμασία πλαστικών μερών 


Κάλυψη λοιπών επιφανειών 


* Να περιγράφει πως δημιουργείται το υπόστρωμα βαφής 

* Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά 

και να ασκηθεί στην δημιουργία του υποστρώματος 

* Να προετοιμάζει για βαφή πλαστικά μέρη του οχήματος 
|* Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των πλαστικών μερών 

και τις διαδικασίες προετοιμασίας τους 

* Να γνωρίζει τι είναι ,,μασκάρισμα,, 

|* Να αναφέρει που χρησιμοποιούνται 


3.7 
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και των άλλων υλικών 

* Να γνωρίζει και Να περιγράφει τις ιδιότητες 
των βερνικιών 

* Να περιγράφει τον τρόπο χρήσης βερνικιών 

και πιθανά προβλήματα εφαρμογής 

* Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα βερνίκια 
στους χρωματισμούς 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ 


Ρύθμιση πιστολιού 


Κίνηση πιστολιού 


5.3 Αφαίρεση υλικού προστασίας 


5.4 Διόρθωση ατελειών - λεπτομέρειες 


5.5 Καθαρισμός εργαλείων και πιστολιού 


* Να γνωρίζει τις διαδικασίες για την βαφή 

* Να ελέγχει και Να ρυθμίζει κατάλληλα το πιστόλι βαφής 

* Να λαμβάνει αποτυπώματα δέσμης και διασκορπισμού 

* Να αναγνωρίζει τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα 
στην ποσότητα και τον διασκορπισμό του χρώματος 

* Να περιγράφει πώς πρέπει να κινείται το πιστόλι βαφής 

* Να αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά της κίνησης 
για το καλύτερο αποτέλεσμα 

* Να ασκηθεί στην κίνηση του πιστολιού βαφής 

* Να ασκηθεί στην κίνηση του πιστολιού 
σε ακραίες καταστάσεις 

* Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα κάθε κίνησης του 

πιστολιού 

* Να αφαιρεί τα υλικά προστασίας και να κάνει 
λεπτομερή έλεγχο 

* Να καθαρίζει και συντηρεί τα εργαλεία 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣ ΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ _ 

Πρακτική άσκηση στην ρύθμιση του πιστολιού 
και εξάσκηση στην κίνηση κατά τη βαφή 
Ομαδικές εργασίες 

Υπό τη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθούν 
στο εργαστήριο εργασίες αποκατάστασης ζημιών IX π.χ. 



Να εξασκηθούν οι μαθητές σε 
επιδιορθώσεις και βαφές 
αμαξωμάτων , σε πραγματικές 
ν συνθήκες εργασίας. 


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ 


6.1 

Αιτίες 

6.2 

Πρόληψη 

6.3 

Επιδιόρθωση 

6.4 

Αποτέλεσμα βαφής 


Να αξιολογεί την χρωματισμένη επιφάνεια 
Να αναγνωρίζει τα σφάλματα της βαφής 
Να εξηγεί τις αιτίες εμφάνισης κακοτεχνίας 
Να περιγράφει πως διορθώνονται οι κακοτεχνίες 
Να αναφέρει τρόπους και διαδικασίες 
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πρόληψης κακοτεχνίας 

* Να επιδιορθώνει κατάλληλα τις κακοτεχνίες 

* Να επιδιορθώνει βλάβες του χρωματισμού σε μικρές 
επιφάνειες ή σημεία τμήματος του αμαξώματος 

* Να επιδιορθώνει βλάβες του χρώματος 

σε πλαστικά μέρη του οχήματος _ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ' 

*8*λ^*&*$« ι «ρι «ιι^^ΜΗΙΙΒΗΙ^ΗΚίΙ^Ζ 

ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ 

7.1 Σκοπός 

7.2 Τρόπος χρήσης 

7.3 Ονοματολογία 

7.4 Χαρακτηριστικά υλικών 

' 

* Να γνωρίζει τους τρόπους ειδικής προστασίας 
του αμαξώματος 

* Να αναγνωρίζει το κάθε ειδικό υλικό 

* Να αναφέρει τις ιδιότητες του κάθε ειδικού υλικού 

* Να περιγράφει τον τρόπο χρήσης 
και την περιοχή εφαρμογής του 

* Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά 
για κάθε ειδική προστασία 



ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8.1 Τοξικοΐ και επιβλαβείς παράγοντες 

8.2 Επαγγελματικές ασθένειες 

8.3 Κίνδυνοι ατυχήματος 

8.4 Μέτρα προστασίας 

• 

8.5 Ποοστασία περιβάλλοντος 

* Να πληροφορηθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 
δυσμενώς την υγεία του 

* Να πληροφορηθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 
δυσμενώς το περιβάλλον 

* Να γνωρίζει τις επαγγελματικές ασθένειες 
της ειδικότητας 

* Να ενημερωθεί για τα μέτρα προστασίας 
που μπορεί Να χρησιμοποιήσει 

* Να χρησιμοποιήσει τα μέτρα προστασίας 



ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

9.1 Για την άδεια λειτουργίας συνεργείου 

9.2 Για την υγιεινή και ασφάλεια 
της εργασίας 

9.3 Για τιε συλλονικέε συμβάσεις 

* Να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία 



Δημιουργία είδους ,,μουσείου,, με επιφάνειες που παρουσιάζουν προβλήματα βαφής 

και θα προσδιορίζεται η αιτία που το προκάλεσε .. . _- 
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2.6 ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 


2.7 ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΣ Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗ ΤΕΣ 


Χειρισμός εργαλείου, συσκευών, και 
Μηχανημάτων 

Επίσκεψη σε πλήρως οργανωμένο 
συνεργείο αμαξωμάτων 


* Χειρισμός εξοπλισμού 

* Πρώτη επαφή με τους χώρους εργασίας 
της ειδικότητας 

* Ενημέρωση για την λειτουργική και οργανωτ 

δομή συγκεκριμένου συνεργείου 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 


3.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 


3.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 


3.3 ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 


* Να αναγνωρίζει τα υλικά που 0α μεταχειρίζεται 
και να γνωρίζει τις ιδιότητες του κάθε υλικού 

* Να γνωρίζει και Να περιγράφει τις δυνατότητες κατεργασίας 
ή επεξεργασίας των υλικών 

* Να επιλέγει τον σωστό τρόπο διαμόρφωσης 


3.4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 


Να γνωρίζει πως (και αν) συνεργάζονται διαφορετικά υλικά 


|3.5 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΊΚΛ ΥΛΙΚΑ 


3.6 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 


* Να χειρίζεται τα συνδετήρια ,στεγανοποιητικά 
και συγκολλητικά υλικά 

* Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα αναλώσιμα υλικά 


3.7 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ34 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙ- 





ϊίβ'Μ·;· 


Να γνωρίζει τις ιδιότητες των υλικών που 0α χρησιμοποιεί 


* Να γνωρίζει τις καταπονήσεις των υλικών 


* Να περιγράφει πως (και αν) ένα υλικό ανακτά το αρχικό 
του σχήμα 

* Να αναγνωρίζει τα αίτια και ν α εξηγεί πως έγιναν οι βλάβες 

* Να γνωρίζει τις δυνατότητες συνεργασίας 
δύο διαφορετικών υλικών 


4.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14103 


1°“ ΚΥΚΛΟΣ-Β ΤΑΞΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΊΊΙΤΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 

■■ '■ ν: ’ · 4 '·< '■'·'■■■·' ■/ " : '· ■**' . ·>·.1 · · λ · 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 

1.4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

* Να κατανοήσει τις δεξιότητες που πρέπει να έχει 
και τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει 

* Να γνωρίζει με ποιους 0α συνεργάζεται 

* Να πληροφορηΟεί ότι 0α εργάζεται χειρονακτικά 

* Να γνωρίζει σε τι θα είναι χρήσιμος 

* Να πληροφορηΟεί που μπορεί να εργασθεΐ 

* Να πληροφορηΟεί τις δυνατότητες εξέλιξης και αμοιβής 

* Να γνωρίσει το αντικείμενο της εργασίας του 

* Να γνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης του οχήματος 
και να πληροφορηΟεί την διαχρονική εξέλιξη του 

* Να αναγνωρίζει τις γενικές κατηγορίες κατάταξης 
το)ν οχημάτων 

* Να γνωρίζει τον σκοπό δημιουργίας του αμαξώματος 

* Να περιγράφει την εξέλιξη του αμαξώματος 

* Να αναφέρει τα είδη των αμαξωμάτων 

* Να πληροφορηΟεί σχετικά με την αεροδυναμική 
του αμαξώματος 

* Να κατατάσσει τα συνεργεία σε κατηγορίες 

* Να πληροφορηΟεί ότι θα χειρίζεται εργαλεία, μηχανήματα 
και πρώτες ύλες 

* Να περιγράφει την λειτουργική οργάνωση του συνεργείου 

* Να γνωρίζει την οργανωτική-ιεραρχική δομή ενός συνεργείου 


κεφ^^Ι^Ιξοπλιςμος'^ 


2.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

2.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 

2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

2.4 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

2.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

* Να γνωρίζει την ονομασία του εξοπλισμού του συνεργείου 

* Να γνωρίζει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος 

* Να επιλέγει το κατάλληλο εργαλείο 

* Να χρησιμοποιεί σωστό τον εξοπλισμό 

* Να γνωρίζει τους κινδύνους που κρύβει η κακή χρήση ~ 
κάθε εργαλείου 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 


Αναγνώριση και επαφή με τα υλικά 


* Διάκριση υλικών 

* Διαπίστωση της συμπεριφοράς τους 

σε καταπονήσεις 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 


5.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΥ 


5.2 ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 


5.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΡΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 


5.4 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 


5.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 


5.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 


* Να διακρίνει το πλαίσιο και τα κύρια μέρη του αμαξώματος 

* Να περιγράφει τις βλάβες για κάθε είδος πλαισίου 

* Να περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
για κάθε είδος πλαισίου 

* Να γνωρίζει την ονοματολογία κάθε κύριου μέρους 
του αμαξώματος 

* Να κατανοεί την ανάγκη χρησιμοποίησης κάθε εξαρτήματος 

* Να συγκρίνει τύπους εξαρτημάτων 

* Να αφαιρεί και να επανατοποθετεί τα εξαρτήματα 

* Να περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής σύνδεσης 
κάθε εξαρτήματος 

* Να περιγράφει την λειτουργία κάθε μηχανισμού 

* Να αναφέρει τις πιθανές βλάβες κάθε είδους 

* Να αφαιρεί επιδιορθώνει και επανατοποθετεί μηχανισμούς 

* Να γνωρίζει την ονοματολογία και να περιγράφει τα είδη 
της εσωτερικής επένδυσης 

* Να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την εσωτερική επένδυση 

* Να γνωρίζει για την ενεργητική και παθητική ασφάλεια 
των επιβατών 

* Να περιγράφει την λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας 

* Να αφαιρεί, επιδιορθώνει και επανατοποθετεί τμήματα 
του συστήματος ασφάλειας 

* Να διακρίνει και να περιγράφει ειδικές κατασκευές αμαξώματ 


6.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 


* Να γνωρίζει την διαδικασία γενικού ελέγχου του αμαξώματος 


6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΡΗ 


6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 


* Να ελέγχει την κατάσταση ειδικών μερών του αμαξώματος 

* Να γνωρίζει και να περιγράφει την σωστή διαδικασία ελέγχου 
του πλαισίου 

* Να ελέγχει την ευθυγράμμιση του πλαισίου 
με τα ειδικά όργανα 
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6.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ |* 


* 


6.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ 


* 


Να γνωρίζει ποια τμήματα του αμαξώματος 
απαιτούν συντήρηση 
Να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης 
Να γνωρίζει τον σκοπό και τα σημεία ρυθμίσεων 

Να εκτελεί τις εργασίες ρύθμισης _ 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΤΕΣ 

Ομαδικές εργασίες 

- Έλεγχος κατάστασης αμαξώματος 
και συντήρηση ή ρυθμίσεις σε 
οχήματα. Π.χ 

( μαθητών , εκπ/κών, γονέων, 
ή άλλων ) 

υπό την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών. 


* Ανάληψη πρωτοβουλίας σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίας 

* Σύνταξη τεχνικής έκθεσης σχετική με την κατάσταση του 
οχήματος και τις εκτελεσθείσες εργασίες 

* Συζήτηση σχετικά με εντοπισθέντα προβλήματα 

ή βλάβες 



7.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 


7.2 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΩΝ 


7.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

7.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΣΧΉΜΑΤΟΣ 

7.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


* Να αναγνωρίζει τις βλάβες του αμαξώματος 

* Να εκτιμά το ύψος του κόστους επιδιόρθωσης 

* Να περιγράφει την σωστή διαδικασία και τον τρόπο 
αποσυναρμολόγησης τμημάτων 

* Να εκτελεί εργασίες αποσυναρμολόγησης 

* Να γνωρίζει και να περιγράφει τους τρόπους επισκευής 
με ανάκτηση σχήματος, με αντικατάσταση , με θερμική 
ή χημική συγκόλληση και της επιδιόρθωσης πλαστικών 


7.5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 

7.6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 


* Να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες με επιλογή 
του κατάλληλου τρόπου 


7.7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 

7.8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 


7.9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 


* Να γνωρίζει τα κύρια σημεία του αμαξώματος 

για τα οποία ο κατασκευαστής δίδει ακριβείς διαστάσεις 

* Να γνωρίζει και να περιγράφει τους τρόπους επισκευής 
για κάθε είδος πλαισίου 

* Να εκτελεί εργασίες επισκευής πλαισίων 

* Να ελέγχει με ακριβείς μετρήσεις τις διαστάσεις 
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ΠΛΑΙΣΙΟΥ 


(7.10 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
! ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ 


των τμημάτων με τα κατάλληλα όργανα 


17.11 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΑΜΑ-/ΤΩΝ I* Να συναρμολογεί τα επί μέρους εξαρτήματα 

| (ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) | 

\ του αμαξώματος 


I 


17.12 ΑΝΤΊΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 


* Να περιγράφει τους τρόπους αντισκωριακής προστασίας 


1 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ομαδικές εργασίες 

- Αποκατάσταση - επιδιόρθωση ζημιών 
σε οχήματα π.χ. 

(μαθητών, εκπ/κών, γονέων , ή άλλων) 
υπό την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών. 

1 '-ϊ' ι - > -1 -- 1 -—- 

* Ανάληψη πρωτοβουλιών σε πραγματικές συνθήκες 
εργασίες 

* Διαδικασίες προμήθειας ανταλλακτικών 

* Χρονομέτρηση εργασιών 

* Κοστολόγηση έργου 

- Επίσκεψη σε συνεργείο αμαξωμάτων 
για την παρακολούθηση επαναφοράς 
πλαισίου ή άλλης εργασίας 

* Καταγραφή διαδικασιών και εργασιών 

* Προετοιμασία (από μικρές ομάδες) τεχνικής έκθεση^ 

* Συζήτηση για την πληρέστερη έκθεση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΐ .8 ϋ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑ 
ηΛ<ί>Μ 1.Τ'ί' 1 ·λ λ ·.··■■■ '' 

■ ■ : · ■ ^ ; ·ν \ 

8.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ 

ΒΑΦΗ 

8.2 ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ - ΛΕΙΑΝΣΗ 

1 

8.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ 

η λ ΚΔ(Τ)Η ( ΓΤΝΤΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ! 

* Να γνωρίζει τους λόγους προετοιμασίας νια βαψη 
των επιφανειών 

* Να εκτελει εργασίες τριψίματος επιφανειών με μηχανικά μέσο 

* Να προετοιμάζει και να χρησιμοποιεί κατάλληλο 
τα υλικά επικάλυψης 

[* Να επιλέγει την κατάλληλη διαδικασία για το τρίψιμο 
επιφανειών 

| + Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα γυαλόχαρτα στο το ! ν.υ·· ! 

|* Να εκτελει τις εργασίες για το ααταρωυα 

|* Να περιγράφει διαδικασίες προετοιμασίας για Βας ς _ 

-*-—- 

ίκΡΦΔΛΔΙΟ 9 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

*■ ··:’·'·*£ ί '· : ■ ' .. ---- 

I 

ί 

! _ __ 

|* Να τοποθετεί τα διακοσμητικά ιιέρπ του αμαξώματος 

1* Να τοποθετεί τα μικροεξαρτηματα .. 
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ΜιΈΑΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ^ 



I* Να γνωρίζει τι σημαίνει τελικός ποιοτικός έλεγχος 
|* Να εκτελεί σωστά τον τελικό ποιοτικό έλεγχο 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 


* Να καταγράφει τα υλικά που χρησιμοποίησε καθώς 
και το κόστος τους 

* Να καταγράφει τους χρόνους επισκευής και συντήρησ" 
για κάθε εξάρτημα 

* Να γνωρίζει τις διαδικασίες κοστολόγησης ενός έργου 

* Να συντάσσει το αναλυτικό κοστολόγιο για κάθε έρνο 



12.1 Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 

- Δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών 

- Κατασκευή αμαξώματος με κλίμακα (με καταμερισμό εργασιών) 

- Δημιουργία πινάκων συντήρησης και ρυθμίσεων για τα αμαξώματα 
* Εργασίες με έρευνες για νέες τεχνολογίες στα αμαξώματα 

- Σύνταξη σχετικών άρθρων και δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες 

- Οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης από ειδικούς της παραγωγής 
ΐ 

ί 

| 12.2 Κατά το τέλος του σχολικού έτους 

I 

- Παρουσίαση των καλύτερων εργασιών του σχολικού έτους 
στην σχολική και τοπική κοινωνία (γονείς κτλ) 

- Δημιουργία σχετικού ,,μουσείου,, αμαξωμάτων σε συνεργασία 
με άλλα τμήματα 

- Προβολή δραστηριοτήτων στην τοπική κοινωνία 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεαχ 
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2000 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ; ΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ <3Β * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΙΙρ: νννννν.β Ι-9Γ 
β-ΠΊΒίΙ: ννβ&ΓΤ135(βΓ @ βΙ.ρΓ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σολυμού 51_ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5225 751 - 5230 841 
5225 713-5249547 
5239 752 
5248141 
5248 188 
5248 785 

5248 320 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 41110 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 71110 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 
Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη 


(031)423 956 
4135 228 
(061)6381100 

(0651) 87215 
(0531)22 858 
(041)597449 
(0661)89 127/89 120 
(081)396 223 

(0251)46 888/47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

► Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. , _ , 4 _ , 

► Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτου) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 

► Πα ϊίφΕΚ του'Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διάγω 
νισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά θσέλιδο ή μέρος αυτού). 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 _ 


Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π,Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 


60.000 δρχ. 

3.000 

δρχ. 

70.000 

>· 

3.500 

>» 

15.000 

>* 

750 

>» 

70.000 

» 

3.500 


30.000 

» 

1.500 

* 

15.000 

η 

750 

Μ 

5.000 

η 

250 

» 

10.000 

η 

500 

» 

3.000 

η 

150 

η 

10.000 

Μ 

500 

Μ 

300.000 

»» 

15.000 

» 

50,000 

Μ 

2.500 

Η 

300.000 

** 

15.000 



ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που ανπστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 

συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτιο δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καβημερινάοπό Οβ.ΟΟ' έως 13.00 ; 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



